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Nelle tavole che seguono, sono raccolti i risultati delle principali 
Osservazioni Meteorologiche fatte all’Osservatorio della R. Università di 
Torino nell’anno 1909. 

Le notazioni e i simboli usati sono quelli che si adoperano gene¬ 
ralmente ; la forza del vento è espressa nella scala 0 — 4 ; la nebulosità 
del cielo nella scala 0 —10. 

Le meteore sono indicate coi simboli internazionali proposti dal 
Congresso di Vienna e ora comunemente adottati: 


Pioggia. 

Neve. 

Nevischio. 

Grandine. 

Nebbia. 

Nebbia all’orizzonte . . . 

Brina. 

Gelo. 

Gelicidio. 

Rugiada. 

Aghi di ghiaccio .... 
Caligine .. 



V 


C\D 

oo 


Temporale.^ 

Temporale lontano . . . j 

Lampi senza tuoni . . . < 

Lampi e tuoni . . . . > 

Vento forte. 

Vento fortissimo . . . . .... 

Uragano di neve ....-$» 

Alone solare.© 

Alone lunare.£ 

Corona solare.© 

Corona lunare. 3 

Arco baleno. 


Le nubi vengono specificate con le abbreviature : Ci — cirri, Cu — cu¬ 
muli, S= strati, N = nembi, Ci-Si = cirro-strati, Ci-Cu = cirro-cumuli, 
S-Cu — strato-cumuli, Cu-N = cumulo nembi. Quando si scorgono più 
forme di nubi, queste si notano nell’ordine della loro predominanza. 

Gli esponenti °, 1 e 3 indicano che la meteora alla quale si riferi¬ 
scono, è di poca intensità, oppure forte o fortissima ; le lettere n e m 
significano che la meteora è stata osservata nella notte, oppure nel mattino. 

Le ore sono contate da una mezzanotte all’altra in tempo medio 
dell’Europa Centrale. 

I valori medi giornalieri sono ottenuti prendendo la media dei va¬ 
lori osservati alle 9*, alle 15* e alle 21*, fuorché per la temperatura, 
che è ottenuta facendo la media dei valori estremi e delle temperature 
osservate alle 9* e alle 21*. I dati della temperatura senza segno, si 
intendono preceduti dal segno -1-. 

Sono considerati come sereni quei giorni in cui la somma dei de¬ 
cimi della nebulosità ottenuta dalle tre osservazioni delle 9*, 15* e 21* 
non sorpassa il numero 3, misti quelli nei quali detta somma varia da 
4 a 26, coperti quelli in cui la somma va da 27 a 30. Sono conside¬ 
rati come giorni di gelo quelli nei quali la temperatura minima è a 0° 
0 sotto 0°. 

I dati relativi alle precipitazioni e all’evaporazione di ciascun giorno 
si riferiscono al periodo di tempo che decorre dalle ore 21 del giorno 
precedente alle 21 di quello indicato. 

Per ciascuna decade e in corrispondenza dei giorni in cui sono av¬ 
venuti, sono stampati in grassetto i massimi e i minimi della pres¬ 
sione, della temperatura, della tensione del vapore e dell’umidità rela¬ 
tiva. A pie’ di pagina sono riportati i massimi e i minimi mensili degli 
stessi elementi meteorici. A pag. 52 e 53 sono contenute le medie deca¬ 
diche e mensili. 

Nell’ultima tavola sono confrontati coi valori normali i risultati 
ottenuti in quest’anno. 









































Mese 


Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 


di Gennaio 


Massima 

Minima 


9 

15 . 

21 

Madia 

750,11 

749,88 

749,10 

749,70 

49,05 

47,88 

50,97 

49,30 

50,43 

50,63 

52,27 

51,11 

62,41 

52,37 

51,95 

52,24 

49,66 

49,46 

49,92 

49,68 

47,34 

46,42 

45,57 

46,44 

43,43 

41,91 

42,09 

42,48 

35,88 

28,96 

25,04 

29,96 

28,09 

30,12 

32,24 

30,15 

35,63 

35,78 

37,75 

36,39 

739,12 

737,54 

738,61 

738,42 

37,78 

35,75 

35,77 

36,43 

35,15 

33,92 

33,14 

34,07 

28,15 

26,84 

29,00 

28,00 

33,67 

33,85 

35,40 

34,31 

37,25 

37,11 

37,58 

37,31 

43,17 

44,65 

45,88 

44,57 

46,33 

43,93 

42,58 

44,28 

39,84 

37,57 

38,98 

38,80 

40,98 

39,84 

40,92 

40,58 

743,19 

741,90 

742,29 

742,46 

42,52 

41,77 

42,81 

42,37 

44,39 

43,92 

43,64 

43,98 

42,72 

41,21 

43,01 

42,31 

45,46 

44,61 

44,17 

44,75 

44,39 

44,74 

44,97 

44,70 

46,02 

45,86 

45,94 

45,94 

47,47 

45,37 

45,62 

46,15 

44,94 

42,68 

42,26 

43,29 

37,76 

32,77 

31,35 

33,96 

32,81 

31,66 

32,06 

32,18 

741,78 

740,65 

741,04 

741,14 

752,41 il 

giorno 

4 



Tem 

iperatura deH’aria 


Umidità assoluta 

Umidità relativa 

lorata 

llimetri) 

DATA 

Min. 

Mass. 

9 

1 15 

1 21 

Medii 

» 

1 15 

1 - ' 

Media 

9 

1 15 

1 » 

! Media 

S 




i l 

1°,9 

2,2 

_2°,2 

-4,0 

1°,9 

2,2 

—0*,2 
0,6 

-0»,! 
—U 

3,7 

3,1 

! 3,6 

4,0 

3,9 

3,9 

3,7 

3,7 

96 

91 

67 

75 

85 

81 

83 

82 


1 

—2,5 

-2,2 

1,2 

3,1 

3,0 

-2,4 1,2 

-2,0 3,0 

-2,2 2,9 

0,0 

1,4 

1,4 

-01 

0,0 

0,0 

3.5 

8.5 
3,2 

1 I;: 

i 3,8 

4,0 

4,2 

3,7 

3.8 

3.9 
3,6 

92 

88 

85 

80 

72 

67 

87 

81 

73 

86 

80 

1 75 


3 

4 

—1,9 

4,5 

—1,2 

4,0 

1,8 

01 

3,4 

3,5 

3,1 

3,3 

80 

58 

59 

66 


6 

—1,8 

4.» 

—1.4 

4,9 

1,5 

; oi 

3,6 

! 3,6 

4,3 

3,8 

88 

55 

83 

.75 


7 

0,0 

2,2 

0,7 

2,1 

' 0,4 

i 01 

4,0 

4,1 

4,2 

4,1 

83 

77 

89 

83 


g 

0,0 

1,9 

1,0 

1,9 

0,8 

1 01 

4,2 

4,2 

4,0 

4,1 

85 

80 

83 

83 



-0,5 

2,Q 

0,2 

2,0 

—0,1 

0,1 

4,3 

4,5 

4,1 

4,3 


86 

91 

90 


10 

—4,2 

0,5 

-4,0 

0,4 

-0,2 

- 2,0 

3,2 

3,0 

3,8 

3,3 

95 

82 

85 

87 


11 

-2,8 

2,4 

—2.4 

2,4 

-0,5; 

-0,6 

3,3 

3,5 

4,3 

3,7 

87 

65 

90 

81 


12 

-0,2 

0,4 

—0,2 

0,4 

0,4 | 

0,1 

! 4,2 

4,5 

4,6 

4,4 

92 

94 

96 

94 


13 

-0,6 

1,6 

-0,3 

1,6 

—0,6 ! 

- 0,1 

4.4 

4,9 

4,2 

4,5 

94 

94 

96 

95 


14 

-2,0 

0,4 

—1,2 

0,4 

0,4! 

-o; 

4,0 

4,3 

4,4 

4,2 

96 

96 

92 

95 


15 

-0,6 

4,8 

1,0 

4,7 

2,5 : 

2,2 

4,7 

5,9 

5,3 

5,3 

96 

92 

96 

95 


16 

—1,1 

5,5 

—0,3 

5,3 

3,2 

1,8 

3,9 

3,3 

4,0 

3,7 

87 

50 

69 

69 


17 

-1,5 

4,9 

-0,5 

4,9 

1.5 

y 

3,2 

3,2 

3,7 

3,4 

72 

49 

72 

64 


18 

-1,0 

5,0 

—1,0 

5,0 

2,0 

1,! 

3,4 

3,1 

3,9 

3,5 

78 

48 

73 j 

66 


19 

—1,2 

4,6 

—1,0 

4,4 

2,8 

1.3 

8,6 

4,1 

3,5 

3,7 

84 

65 

62 

70 


20 

—1,3 

5,4 

—0,2 

5,4 

3,0, 

1,7 

- 0,4 

3,8 

3,7 

4,1 

3,9 

85 

55 

72 

71 


21 

-2,2 

2,2 

-1,9 

2,2 

0,4 

3,7 

3,7 

4,2 

3,9 

86 

68 | 

89 j 

81 


22 

—1,4 

2,3 

-1,4 

2,3 

-1,0 1 

- 0,4 

2,6 

1,7 

2,9 

2,4 

63 

31 

69 

54 


23 

—3,4 

2,0 

-2.8 

2,0 

- 0,8 ; 

- 1,2 

3,1 

3,4 

4,0 

3,5 

82 

63 

92 

79 


24 

-4,8 

0,6 

—4,4 

0,6 

-1,2 1 

- 2,4 

2,7 

4,2 

2,6 

3,2 

81 

88 ; 

61 

77 


25 

—5,6 

0,4 

—5,4 

0,4 

—1,2 

- 2,9 

2,3 

3,0 

2,9 

2,7 

75 

64 

69 

69 


26 

-2,8 

0,4 

-1,8 

0,4 

0,4 

- 0,9 

3,4 

3,7 ! 

4,0 

3,7 

83 

79 

85 1 

82 


27 

-0,4 

4,4 

1,5 

4,4 

1,9 ! 

1,9 

3,7 

3,7 1 

3,8 

3,7 

72 

59 

73 

68 


28 

-2,2 

3,0 

-2,0 

2,8 

0,4 

- 0,2 

3,3 

3,1 

3,7 

3,5 

83 

56 

79 

73 


29 

-4,3 

0,0 

—3,4 

-0,3 

—2,2 

— 2.5 

3.1 

3,5 

2,9 

3,2 

87 

76 

75 | 

79 


30 

—4,0 

3,6 

-3,6 

3,6 j 

0,8 

-0,3 

3,0 

2,5 

4,0 

3,2 

86 

43 

81 

70 


31 

-2,04 j 

2,64 

—1,60 

2,55 | 

0,67 - 

-0,08 

3,56 

3,74 i 

3,89 

3,72 

85,5 

69,1 

80,4 j 

78,3 


Media 


5,5 

-5,6 

il giorno 

17 

26 


5,9 

1,7 

il giorno 16 
» 23 


96 

31 

il giorno 1, 13, 14 15, 16 
» 23 


Massima 

Minima 













































































Mese di 


Gennaio 


7 


DATA 

Ore 

Direzione e forza del vento 

Nebulosità e forma 

delle nubi 

Precipitazioni 

(in millimetri) 

Meteore 

DATA 

9 

15 

21 

9 

15 


si 

Media 

1 

_ 

0 


0 


0 

1 SN — 

0 s 


0 = 

0 



1 

2 

_ 

0 

— 

0 

— 

0 

1 SCu = 

0 = 


0 S 

0 



2 

3 

— 

0 

s 

I 

sw 

1 

4 a = s 

0 = 


0 =° 

1 


V w. 

3 

4 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

1 — 

0 = 


0 = 

0 


v ». 

4 

5 

— 

0 

— 

0 

— ■ ■ 

0 

7 Ci = 

0 = 


1 =£ 

3 


Cielo a 9 h coperto di bellissimi Ci. 

5 

6 

— 

0 

— 

0 

STF 

1 

0 s 

0 Ci 


0 £ 

0 


* 

6 

7 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

5 = 5 

0 = 


0 = 

2 



7 

8 

- 

0 

-r- 

0 

— 

0 

10 = 

4 CuCi= 


10 £ 

8 



8 

9 

— 

0 

jSTT 

2 

— 

0 

10 _ 

10 = 


4 CuCi 

8 


A 21* cielo per l / t coperto di belliss. Ci. 

9 

10 

- 

0 

- 

0 

- 

0 

10 = 

9 CuCi 


2 £ 

7 . 



10 

11 

_ 

0 

sw 

1 

_ 

0 

10 ==* 

8 CuCi 


0 = 

. 6 


V m 

11 

12 

_ 

0 

-r- 

0 

— 

0 

8 NSCu-Ci= 

0 Ci = 


0 £° 

3 



12 

13 

_ 

0 

— 

0 

_ 

0 

10 = 

10 =* 


10 =* 

10 



13 

14 

s 

1 

-H- 

0 

—.. 

0 

10 = 

10 = 


10 £’ 

10 

0,1 

La temp. min. si è avuta a 21*. 

14 

15 

_ _ 

0 

— 

0 

_ 

0 

10 =« 

10 = ! 


10 £ 

10 

0,2 

V m- Pioggerella verso 15*. 

15 

16 

— 

0 


0 

s 

1 

10 = 

7 SCus 


10 =* 

9 



16 

17 

8 

1 

— 

0 

_ 

0 

0 

0 


0 

0 


Belliss. giornata, limpida e calda. 

17 

18 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

2 SCu 

0 


0 =« 

1 



18 

19 

sw 

1 

— 

. 0 

_ 

0 

0 S 

0 


0 =® 

0 



19 

20 

- 

0 


0 

- 

0 

2 SCu =» 

0 


0 = 

1 


V m. 

20 

21 

_ 

0 

_ 

0 


0 

7. Cu Ci = 

0 =• 


0 =" 

2 



21 

22 

— 

0 

NE 

1 

E 

1 

3 CuCi = 

7 SCu = 


10 Cu 

7 



22 

23 

NE 

1 

— 

0 

sw 

1 

10 Cu =o 

7 CuCi 


2 C»~® 

6 



23 

24 

— 

0 

— 

0 

NE 

1 

5 CuCi = 

0 = 


ì 0 s 

2 



24 

25 

— 

0 

_ 

0 


0 

0 = 

0 


0 

0 



25 

26 

— 

0 

SIP 

1 

_ 

0 

1 Cu = 

0 s 


^ Cu, Cu-Ci = 

2 



26 

27 

— 

0 

— 

0 

SIP 

1 

10 =*» 

10 s 


10 = 

10 

2.4 

* w; 8* - 12*. 

27 

28 

— 

0 

— 

0 

_ 

0 

10 S = 

2 Ci' 


0 = 

4 



28 

29 

— 

0 

W 

1 

N 

1 

5 Cu = 

0 3 


1 £ 

2 



29 

30 

— 

0 

— 

0 

NE 

2 

6 CuS = 

2 Ci 3 


0 £ 

3 



30 

31 

S 

1 

s 

1 

~ 

0 

0 S 

1 Cu 


0 £' 

0 



31 




Frequenza relativa dei venti : 





Stato del cielo: giorni 


N 

NE 

E 

SE 

s sw 

W NW 

Cairn» 


sereni misti coperti : 

nebbiosi con pioggia neve di gelo Temp. 

Grand. 

1 

4 

1 

0 


6 8 


1 0 

72 


10 

16 

5 

7 2 1 30 — 




















































Febbraio 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0») 

Temperatura dell’aria 

1 

Jmidità assoluta 

Umidità relativa 

evaporata 

(in millimetri) 

DATA | 

9 

15 

» 

Media 

Min. 

Mass. 

9 

L“_ 

21 | 

Meda 

1 15 

1 ■ 

1“ 

9 

| 15 

1 21 

Media 

1 

732,66 

729,52 

727,88 

730,02 

—4»,2 

5»,2 

—3»,8 

4°,0 

3»,8 

0°,8 

2,3 

1 « 

2.4 

2.4 

68 

u 

j 40 

49 


1 

2 

36,81 

38,13 

39,37 

38,10 

0,0 

4,9 

0,8 

4,9 

2,2 

1,9 

2.7 

2.1 

3,3 

2,7 

55 

32 

61 

49 


2 

3 

38,20 

37,81 

37,43 

37,82 

—1,5 

5,5 

-1,3 

5,2 

2,8 

M 

2,9 

2,4 

3,5 

2,9 

70 

| 37 

62 

56 


3 

4 

34,66 

32,71 

32,88 

33,42 

-0,5 

10,4 

0,2 

9,6 

6,6 

4,2 

3,6 

4,8 

.5,8 

4,7 

77 

54 

! 75 

69 


4 

5 

33,19 

31,90 

32,03 

32,37 

0,0 

8,3 

1,0 

8,2 

5,0 

3,6 

4,2 

5,0 

5,3 

4,8 

85 

62 

I 81 

76 


5 

6 

35,04 

3^43 

34,48 

34,65 

-0,8 

8,5 

—0,6 

7,4 

5,2 

3,1 

4.1 

4.3 

3,8 

4,1 

92 

55 

I 57 

68 


6 

7 

37,32 

36,10 

37,19 

36,87 

1,3 

7,4 

2,4 

7,4 

4,0 

3,8 

8,2 

2,8 

3,5 

3,2 

57 

36 

58 

50 


7 

8 

39,81 

38,50 

38,69 

39,00 

-0,2 

5,7 

0,1 

5,7 

2,2 

W 

3,7 

2,3 

3,6 

3,2 

81 

34 

92 

69 


8 

9 

43,59 

41,76 

41,29 

42,21 

—1,2 

3,0 

—1,0 

2,9 

1,2 

0,5 

3,0 

2,9 j 

3,1 

3,0 

69 

51 

62 

61 


9 

10 

37,47 

34,89 

33,79 

35,38 

—2,4 

0,5 

-0,2, 

0,4 

-2,4 

-1,1 

3,2 

3,4 

3,7 

3,4 

70 

71 

90 

79 


10 

11 

728,50 

726,99 

726,22 

727,24 

-2,7 

1,0 

—0,6 

1 fi 

0.8 

-0,4 

3,9 

4,2 

4,5 

4,2 

89 

85 

92 

89 


11 

12 

23,77 

25,15 

27,81 

25,58 

-1,0 

2,2 

0,4 

2,2 

1,3 

0,7 

4,4 

4,8 

4,8 

4,7 

92 

89 

94 

92 


12 

18 

31,00 

33,13 

33,39 

32,51 

1,2 

4,2 

1,8 

4,2 

2,0 

-, 

4,5 

4,0 

4,4 

4,3 

87 

65 

82 

78 


13 

14 

39,11 

40,07 

41,67 

40,28 

-3,0 

2,2 

-1,0 

2,2 

0,0 

-0,4 

3.9 

3,3 

4,4 

3,9 

92 

61 

89 

81 


14 , 

15 

38,11 

35,96 

33,64 

35,90 

—4,6 

0,5 

—4,4 

0,2 

-0,2 

—2,3 

2,7 

3,7 

3,7 

3,4 

81 

81 

81 

81 


15 

16 

30,78 

32,32 

33,67 

32,26 

—5,6 

2,3 

-5,2 

2,3 

0,4 

-Ì.0 

2,6 

3,2 

3,7 

3,1 

85 

«O 

79 

75 


16 

17 

34,89 

34,61 

35,73 

35,08 

—4,6 

2,4 

—3,4 

2,0 

0,2 

-1,4 

2.6 

3,4 

3,6 

3,2 

73 

64 

79 

72 


17 

- 18 

37,66 

38,37 

38,94 

38,32 

—4,0 

1,8 

-3,6 

1,8 

-0,4 

-U 

2.4 

3,5 

3,8 

3,2 

69 

67 

85 

73 


18 

19 

42,02 

42,89 

44,13 

43,01 

-4,4 

1,3 

—4,1 

1,3 

-0,4 

-1,9 

2,7 

3,7 

3,8 

3,4 

79 

74 

85 

79 


19 

20 

45,06 

43,59 

42,30 

43,65 

-5,0 

2,2 

—4,3 

1,5 

0,6 

-1,6 

2,6 

3,5 

3,8 

3,3 

79 

67 

79 

75 


20 

21 

744,39 

743,09 

741,89 

743,12 

—3,7 

2,4 

—2,3 

2,4 

0,2 

-ft8 

3.5 

3,4 

4,5 

3.8 

92 

73 

96 

87 


21 

22 

39,91 

37,77 

39,08 

38,92 

-2,8 

3,8 

—2,2 

3,4 

-0,2 

-0,4 

3.2 

3,1 

4,5 

3,6 

83 

53 

100 

80 


22 

23 

37,04 

34,87 

37,44 

36,45 

—0,8 

3,0 

—0,8 

2,8 

-0,8 

0.2 

3,9 

4,1 

4,2 

8,8 

90 

72 

96 

j 86 


23 

24 

38,66 

37,61 

37,35 

37,87 

—5,2 

—3,0 

-4,8 

-3,1 

-3,4 

-41 

2,6 

2.6 

2,9 

2,7 

80 

72 ! 

82 

78 


24 

25 

34,11 

33,40 

34,21 

33,91 

—4,2 

—0,4 

-3,5 

-0,4 

—1,9 

—2,5 

2,0 

3,1 

3,7 

2,9 

56 

70 

94 

73 


25 

26 

36,98 

38,83 

40,91 

38,91 

-3,8 

-0,5 

—1,8 I 

—0,5 

-1,4 

-u 

3,8 

3.8 

4.0 

3,9 

96 

87 

96 

93 


26 

27 

41.35 

38,21 

35,87 

88,44 

-1,5 

2,2 

-1,0 

2,2 

1,0 

0,2 

3,9 

3,8 

3,7 

3,8 

92 

71 

75 

79 


27 

28 

33,02 

32,72 

34,04 

33,26 

—1,0 

3,2 

0,0 

3,2 

1,6 

0,9 

3,7 

4,0 

4,0 

3,9 

81 

69 

79 

77 


28 

Media 

736,72 

735,98 

736,28 

736,32 

-2,40 

3,10 

—1,58 

2,90 

0,96 

W- 

3,28 

3,49 

3,93 

3,55 

79,6 

63,1 ; 

81.3 

74,6 


Media 











4.IC 











Massima 

745,06 il giorno 20 


10,4 

il giorno ■ 

4 


5.8 

il giorno 4 


100 

il giorno 22 



Massima 

Minima 

723,77 

» 12 


-5,6 


, 16 


2,0 

25 


32 


2 



Minima 


1 







































































Febbraio 


DATA 

Ore 

Direzione e forza del vento 

Nebulosità e fon 

delle nubi 


Precipitazioni 

(in millimetri) 

Meteore 

DATA 

9 

15 

21 

9 | 15 

21 

Media 

1 

s 

1 

STF 

1 

N 

2 

1 SCu 

0 Ci 

5 S-Ci 

2 



1 

2 

— 

0 

W 

1 

E 

1 

0 Cu 

1 Cu 

0 Cu 

0 



2 . 

3 

s 

1 

E 

1 

— 

0 

3 SCiCu 

8 CuCi 

2 Cu = 

4 



3 

4 

— 

0 

sw 

1 

SW 

1 

4 SS-Ci =° 

0 Ci 

0 

1 



4 

5 

— 

0 

- 

0 

~ 

0 

8 SCu = 

0 = 

0 5 

3 



5 

6 

— 

0 

— 

0 

— ■ 

0 

10 = 3 

o = : i 

0 = 

3 



6 

7 

— 

0 

N 

1 

- 

0 

0 = 

0 

3 Ci 

1 



7 

8 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

1 Cu = 

0 = 

0 

0 



8 

9 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

7 CuSCi = 

3 Cu ~ 

5 = 

5 



9 

10 

— 

0 

~ 

0 

— 

0 

10 = 

10 = 

10 =* 

10 

2,1 

* lenta e rada 14*-21*. 

10 

11 

- 

0 

- 

0 

- 

0 

10 = 

10 s* 

10 s* 

10 

16,0 

* n e in quasi tutta la giornata. 

11 


- 

0 

— 

0 

—. ' 

0 

io =* 

10 = 

10 s© 

10 

31,7 

26,5 -)f fusa, 5,2 e. 

12 

13 

— 

0 

— 

0 

SW 

1 

10 =3 

10 = 

0 

7 

5,6 

©° il. 

13 

14 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

4 Cu = 

1 Cis 

0 = 

2 



14 

15 

— 

0 


1 

sw 

1 

3 S-Ci = 

0 Ci= 

0 

1 



15 

16 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

7 CuS 

1 Ci 

0 = 

3 



16 

17 

s 

1 


1 

— 

0 

0 = 

0 = 

0 == 

0 



17 

18 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

0 CuS 

0 Cis 

I 0 = 

0 



18 

19 

s 

1 

— 

0 

— 

0 

0 = 

0 s 

p = 

0 



19 

20 

s 

1 

SW 

1 

- 

0 

2 Ss 

1 CuCi H 

p = 

1 



20 

21 

- 

0 

— 

0 

_ 

0 

0 - 

0 

0 s 

0 



21 

22 

— 

0 

NE 

2 

N 

2 

4 Cu-Ci == 

1 Ci 

0 = 

2 



. 22 

23 

s 

1 

— 

0 

N 

2 

10 =* 

0 Cis 

10 = *o 

7 


A 21* incomincia a nevicare leggermente. 

23 

24 

N 

2 

NE ■ 

1 

NW 

2 

io = , 

4 Cu s 

0 = 

5 

1,2 

pochissima durante la notte. 

24 

25 

s 

2 

W 

1 

S 

1 

10 =° 

10 e*' 

io s* 

10 

2,5 

*» 15*-21*. 

25 

26 

— 

0 

E 

1 

— 

0 

10 =*» 

10 s* 

10 

10 

11,6 

* per tutta la giornata. 

26 

27 

N 

I 

SW 

1 

w 

1 

10 Cu = 

0 CuS 

.10 S 

7 

1,2 

* ». 

27 

28 

• — 

0 

w 

1 

N 

1 

5 Ci = 

8 CuCi 

1° s 

7 



28 














29 



Frequenza relativa dei venti : 


- 


Stato del cielo: giorni 


N 

NE 

E 

SE 


3 SW 

W NW 

C*l*"* 

sereni misti coperti i 

nebbiosi con pioggia neve di gelo Temp. 

Grand. 

7 

2 

3 

0 

l 

ì 9 


4 1 

50 

Il 9 

14 

5 

7 1 7 26 - 




















































12 


I Marzo 


13 


DATA 

Ore 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 


Temperatura dell’aria 

| M«, 

Umidità assoluta 

Umidità relativa 

evaporata 

(in millimetri) 

DATA 

9 

.5 | 2. 

| Media 

Mio. 

Mass. 

1 « 

15 

« 

« 

1 15 1 

1 gl 1 

Media 

B 

15 1 

« 

Media 

1 

731,99 

726,33 

720,09 

1726,14 

0=,0 

2*,6 

1 

0»,0 

2°,6 

1»,2 

0 , 

4,5 

4,6 

4,0 

4.4 

08 

82 

80 

87 


j ! 

2 

14,77 

16.71 

20,49 

17,33 

—3,0 

6,2 

—2,2 

5,3 

3,8 


3,0 

2,7 

1,6 

2,4 

75 

40 

27 

48 


2 

3 

24,38 

24,35 

25,77 

24,83 

—1,2 

4,6 

—0,1 

4,4 

1,8 


8,3 

2,1 

4,8 

3,4 

72 

34 

93 

67 


3 

4 

25,92 

24,65 

26,63 

25,73 

—1,4 

4,8 

—0,2 

4,7 

2,2 


2,8 

2,3 

3,3 

2,8 

63 

35 

60 

53 


4 

5 

25,58 

26,28 

29,77 

27,21 

—0,5 

5,6 

0,4 

4,6 

3,4 

l 

4,0 

3,0 

1,7 

2.9 

85 

47 

29 

54 


5 ! 

6 

33,70 

34,15 

34,62 

34,16 

-2,8 

4,2 

—1,1 

4,2 

2,6 

1 

2,6 

1 2,2 

3,1 

2,6 

50 

86 

55 

47 


6 

7 

31,68 

30,57 

30,15 

30,80 

-0,2 

2,3 

0,2 

1,9 

1,0 

4 

4,3 

4,4 

4,6 

4.4 

93 

87 

92 

91 


7 i 

8 

23,96 

24,50 

25,84 

24,77 

0,0 

2,0 

0,3 

0,9 

1,9 

u 

4,6 

4,6 

5,0 

4,7 

08 

94 

95 

96 


8 | 

9 

31,13 

31,98 

33,44 

32,18 

-2,0 

4,4 

—0,4 

4,2 

2,4 

1 

4,4 

5,0 

4,7 

4,7 

08 

80 

86 

88 


9 

10 

33,79 

34,32 

34,29 

34,13 

1,3 

3,5 

2,0 

2,6 

1.6 

*1 

4,9 

4,4 

4,6 

4.7 

93 

89 

89 

87 


IO 

11 

731,97 

731,41 

732,21 

731,86 

0,5 

3,8 

1,2 

3,8 

2,2 

u 

4,9 

5,0 

5,0 

5,0 

05 

83 

93 

90 


11 

12 

31,96 

31,28 

31.18 

31,47 

-0,9 

3,8 

0,2 

3,6 

2,6 

1 

4,3 

4,9 

4,6 

4,6 

93 

83 

82 

86 


12 

13 

29,01 

27,11 

26,26 

27,46 

—1,2 

4,5 

—0,4 

4,5 

2,5 

l 

3,8 

4,8 

4,6 

4,4 

85 

74 

84 

81 


13 

14 

23,10 

20,81 

20,59 

21,50 

—0,8 

5,3 

-0,2 

5,1 

2,2 

1 J 

3,8 

4,2 

4,2 

4,1 

85 

64 

79 

76 


14 

15 

19,13 

1»,11 

i 22,34 

20,19 

—2,1 

4,6 

-0,5 

4,0 

2,8 

1J 

4,0 

4,1 

2,1 

3,4 

90 

67 

38 

65 


15 

16 

25,43 

26,06 

27,82 

26,44 

—1,0. 

5,4 

—0,3 

4,5 

2,2 

I. 

2,6 

2,7 

2,6 

2,6 

57 

42 

48 

49 


16 

17 

31,06 

31,76 

33,03 

31,95 

—2,8 

5,4 

—0,7 

5,2 

3.2 

1 , 

3,2 

1,7 

2.7 

2,5 

73 

25 

48 

49 


17 

18 

36,41 

36,23 

36,55 

36,40 

—1,0 I 

5,8 

0,1 

5,8 

4,4 

2 

3,2 

3,2 

3,1 

3,2 

69 

47 

50 

55 


18 

19 

36,39 

36,17 

36,58 

36,38 

—0,5 

2,8 

1,9 

2,6 

2,6 

1 , 

4,5 

4,8 

4,8 

4,7 

85 

86 

86 

86 


10 

20 

37,27 

35,98 

36,23 

36,49 

2,2 

4,0 

2,8 

3,6 

2,8 

il 

4,8 

5,8 

5,0 

5,0 

86 

90 

89 

88 


20 

21 

736,44 

736,01 

736,90 

736,45 

2,2 

9,8 

4,2 

9,8 

7,4 

« 

5,6 

5,8 

5,7 

5,7 

00 

64 

74 

76 


21 

22 

35,78 

33,44 

32,81 

34,01 

3,0 

11,8 

4,5 

11,4 

8,8 

V 

5,2 

5,2 

6,2 

5,5 

82 

31 

73 

62 


22 

23 

30,80 

29,40 

30,57 

30,26 

4,0 

11,8 

5,2 

11,6 

9,8 

X 

5,5 

6,1 

6.1 

5,9 

83 

60 

71 

71 


23 

24 

34,02 

33,50 

34,57 

34,03 

4,8 

15,2 

6,1 

14,4 

12,3 

»,< 

5,2 

4,3 

3,2 

4,2 

74 

35 

30 

46 


24 

25 

32,77 

29,36 

26,22 

29,45 

3,5 1 

12,0 

7,6 

12,0 

9,9 

8,1 

4,8 

4,9 

5.3 

5,0 

61 

47 

58 

55 


25 

26 

20,85 ' 

19,50 

22,43 

20,93 

6,0 

13,4 

7,9 

13,4 

9,8 


6,3 

2,1 

2,0 

3,5 

79 

19 

22 

40 


26 

27 

27,49 

28,92 1 

32,35 

29,58 

6,5 

15,2 

9,6 

14,9 

11,9 


4,4 

2,3 

2,2 

3,0 

49 

18 

21 

29 


27 

28 

35,92 

34,80 

35,30 

35,34 

5,1 

14,2 

7,2 

13,7 

n,o 


!a 

! 2,3 

4.4 

3,4 

45 

19 

45 

36 


28 

29 

35,86 ! 

34,87 

36,33 

35,69 

6,1 

12,0 j 

6,8 

11,8 

10,0 


4,6 

5,5 

6,8 

5,6 

63 

53 

74 

63 


29 

30 

34,74 

34,03 

35.16 

34,65 

6,2 

9,0 

6,4 

8,6 

7,6 

: 

6,0 

5,7 

6,5 

6,1 

84 

68 

83 

78 


30 

31 

38,04 

37,95 

37,95 | 

37,98 

4,0 

11,8 ! 

5,8 

11,4 

10,01 


6,1 

6,4 

6,1 

6,2 

88 

64 

67 

73 


31 

Media 

730.28 

729,66 

730,33 j 

730,11 

0,98 

6,98 

2,26 

6,63 

4,93 


4,31 1 

4,07 

4,19 

4,19 

78,9 

57,3 

65,5 

67,2 


Media 

Massima 

1 Minima 

738,04 il giorno 31 

714,77 » 2 


15,2 

—3,0 

il giorno 24, 27 
, 2 


6,8 

1.6 

il giorno 

29 

2 

98 

18 

il giorno 1, 8, 9 
. 27 


Massima 

Minima 
































































i Makzo 


DATA 

Ore 

Direzione e forza del vento 

Nebulosità e fon 

Ielle nubi 

Precipitazioni 

(in millimetri) 

Meteore 

DATA 

9 

15 | si 

9 

1 * 

SI 

Media 

1 

NE 

1 

-STF 

1 

S 

2 

10 s* 

10 = 

OS 

7 

4,6 

durante la notte e fino alle 15*. 

1 

2 

S 

2 

SW 

1 

w 

2 

1 S-Ci 

1 CiS 

OS 

0 



2 

3 

— 

0 

NW 

1 

— ■ 

0 

0 = 

2 Ci 

8 Cu = 

3 



3 

4 

S 

1 

S 

1 

s 

1 

0 S-Ci = 

2 sa 

0 = 

1 



4 

5 

— 

0 

W 

2 

w 

2 

10 =*« 

0 

0 

3 


A 9* accenno di neve. 

5 

6 

— 

0 

N 

1 

- 

0 

' 0 

5 CuS 

10 s = 

5 



6 

7 

NW 

1 

— 

0 

— 

0 

io s* 

10 = *• 

10 = #“ 

10 

9,0 

* tutta la giorn., rada, ragg. 10 cm. alt. 

7 

8 

N 

1 

— 

0 

s 

1 

10 s* s 

10=*« 

7 = 

9 

42,9 

quasi tutta la giorn., ragg. 26 cm. alt. 

8 

9 

— 

0 

s 

1 

s 

2 

10 =* 

10 Caci 

9 Cu 

10 



9 

10 

— 

0 

NE 

1 

N 

1 

10 = 

10 =#• 

io = e 0 

10 

3,2 

Pioggerella 15*-21*. 

10 

11 

- 

0 

E 

1 

— 

0 

10 = 

7 CuCi 

2 = 

6 

10,2 

* n; pochissima © tra 9* e 12*. 

11 

12 

S 

2 

— 

0 

\ SW 

2 

0 ss* 

1 = 

0 = 

4 



12 

13 

— 

0 

NE 

1 

— 

0 

3 sa=* 

2 Ci= 

0 = 

2 



13 

14 

— 

0 

S 

1 

N 

1 

0 =* 

i acu 

0 

0 



14 

15 

— 

0 

— 

0 

E 

2 

9 = 

8 Cus 

0 

6 



15 i 

16 

— 

0 

— 

0 

S 

1 

0 =5 

1 CuCi 2 

0 

0 



16 

17 

— 

0 

NE 

1 

— - 

0 

1 CuCi 

0 = 

0 = 

0 



17 

18 

— 

0 

W 

1 

_ 

0 

0 

5 

10 

5 



18 

19 

— ' 

0 

_ 

0 

_ 

0 

10 _ 

10 = • 

10 = 

10 

3,7 

@ e -X- tra 9* e 15*. 

19 

20 

- 

0 


0 

SW 

2 

10 = 

10 S# 

10 = Q5 

10 

17,5 

0 10*-21*. 

20 

21 

s 

2 

s 

1 


0 

0 Ci 

0 Ci 

0 

1 0 

5,5 


21 

22 

— 

0 

SE 

2 

_ 

0 

9 CuS =° 

0 Ci 

0s 

3 



22 

23 

— 

0 

SW 

1 

S 

1 

9 Cu = 

3 Cus | 

0 

4 


A N scomp. l’alt, residuo di neve. 

23 

24 

— 

0 

s 

1 

w 

2 

1 Cu =° 

0 Cu 

0 

0 



24 

25 

— 

0 

E 

1 

_ 

0 

2 SCi-S =° 

10 ss 

0 

4 



25 

26 

SW 

1 

W 

3 

NW ' 

1 

1 Cus 

2 Cu 

0 

1 



26 

27 

— 

0 

w 

2 

_ 

0 

1 S 

0 

0 

0 



27 

28 

— 

0 

s 

1 

_ 

0 

0 

0 

o 

0 



28 

29 

— . 

0 

_ 

0 


0 

9 CuS 

io cusa = 

.A 

10 Cu 

10 

1,0 

©° incomincia verso 20*. 

29 

30 

s 

1 

_ 

0 

_ 

0 

10 =© 

10 CuC* 

8 Cu 

9 

12,6 


30 

31 


0 

SW 

1 

s 

1 

10 =‘ 

4 Ci Cu = 

9 s 

8 



31 


Frequenza relativa dei venti : 
E SE S SW W 


Stato del cielo: giorni 

Mr eni misti coperti nebbiosi con pioggia neve di gelo Temp. Grand. 






















































Mese 


DATA 

Ore 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 

Temperatura dell'aria 

9 

1 15 

1 - 

| Media 


Mass. | 


15 

» 

1 

737,66 735,48 

734,82 

735,99 

6»,8 

14»,3 

1 8°,2 

14»,2 

12 », 0 

2 

33,47 

34,23 

35,47 

34,39 

9,1 

13,4 

11,4 

13,4 

10,0 

3 

39,22 

38,64 

39,92 

39,26 

5,8 

8 ’ 2 „ 

6,2 

8,2 

6,3 

4 

41,28 

; 41,96 

43,39 

42,21 

2,0 

5,5 1 

3,4 

5,2 

5,0 

5 

44,21 

41,87 

41,98 

42,69 

3,8 

11,0 i 

5,0 

10,6 

8,8 

6 

44,14 

43,50 

43,71 

43,78 

4,0 

12,0 

6,0 

10,8 

9,0 i 

7 

44,41 

43,39 

44,10 

43,96 

4 ; 3 

12,9 

6,0 

12,6 

10,8 ì 

8 

44,23 

41,41 

41,38 

42,32 

6,0 

16,8 

■ 8,8 

15,2 

14,0 j 

9 

41,95 

38,86 

37,14 

39,32 

7,2 

19,0 

10,1 

17,9 

15,8 i 

10 

35,70 

33,88 

33,61 

34,40 

9,8 

20,7 

12,2 

19,8 

17,3 

11 

733,84 

732,04 

731,58 

732,49 

11,0 

21,3 j 

13,0 

Ì9,8 

17,7 1 

12 

30,81 

28,54 

29,31 

29,55 

10,5 

19,4 

12,7 

18,6 

16,2 

13 

28,18 

26,46 

29,12 

27,92 

10,5 

22,5 

14,8 

22,4 

17,1 

14 

31,57 

31,00 

32,01 

31,53 

10,0 

21,2 

13,8 

20,7 

1 17,8 1 

. ' 15 

33,90 

33,08 

33,96 

33,65 

9,9 

22,0 j 

12,2 

20,6 

19,2 

16 

37,53 

37,10 

38,17 

37,60 

11,3 

19,0 

14,0 

18,9 

17,0 

17 

39,58 

37,65 

38,58 

38,60 

13,0 

22,2 

15,3 

21,6 

19,2 

18 

39,15 

37,55 

36,88 

37,86 

14,0 

22,2 

14,2 

20,2 

15,8 

19 

37,24 

35,68 

35,78 

36,23 

11,5 

19,7 

14,7 

19.0 

18,0 

20 

37,02 

36,65 

36,78 

36,82 

13,5 

20,1 

14,6 

20,1 

17,5 1 

21 

736,45 

734,75 

732,75 

734,65 

12,8 

22,7 

16,2 

21,7 

18,0 ' 

22 

34,54 

34,75 

35,83 

35,04 

11,8 

19,4 

14,1 

19,1 

17,6 

23 

38,92 

37,76 

38,33 

38,84 

11,0 

20,2 

14,0 

19,9 

18,6 

24 

40,63 

39,01 

38,95 

39,53 

13,2 

19,4 

14,8 

19,4 

16,4 

25 

39,64 

39,23 

39,98 

39,61 

10,8 

17,7 

13,6 

16,6 

14,2 

26 

40,88 

41,03 

40,89 

40,93 

11,3 

13,5 

13,3 

13,5 

13,3 

27 

39,98 

38,52 

35,73 

38,04 

10,4 

18,3 

15,2 

18,3 

16,7 

28 

35,88 

36,95 

39,15 

37,33 

11,8 

20,0 

14,6 

19,1 

17,0 

29 

41,98 

38,83 

37,53 

39,45 

10,2 

18,5 

14,8 

18.4 

16,4 

30 

33,64 

33,30 

35,51 

34,15 

11,3 

1S,2 

13,0 

18,2 | 

13,6 

Media 

737,92 

736,77 

737,07 

737,25 

9,62 

17,71 

12,01 

17,18 

14,88 

Massiina 
j Minima 

744,41 il 
726,46 

giorno 

T 

13 


22,7 

2,0 

• il giorno- 21 

4 



Aprile 


Umidità assoluta 

Umidità relativa 

evaporata 

DATA 


■ 1 

- ! 

Media 

9 1 

_‘L 1 

Ji J 

Media 

fi 

6,6 

7.2 

6.7 

78 

55 | 

69 

71 

1,3 

1 

6,9 

6,2 

6,4 

6,5 

69 

64 

70 ' 

68 

1,3 

2 

3,7 

8.2 

4.3 

3.7 

52 

39 

61 

51 

2.1 

3 

3,7 

2,6 

3,7 

3,3 

63 : 

40 

57 

53 

1,6 

4 

4,1 

4,9 | 

4,9 

4,6 

63 

51 ! 

58 [ 

57 

1,0 

5 

4,6 

8,9 | 

5,2 j 

4,6 

66 ! 

40 

61 

• 56 

2,0 

6 

4.9 1 

4,3 

5,4 

4,9 

70 | 

40 

56 

50 

3,2 

7 

2,5 | 

4,8 

5,6 j 

4,3 

65 

38 

47 

51 

2,5 

8 

5,6 

! 5,1 

5,4 

5.4 

61 

83 

40 

45 

2,6 

9 

■w 

6,0 

5,7 

5.8 

54 | 

35 

39 

43 

2,4 

10 

6,2 

5,6 

8,1 

6,6 

55 

33 

53 

47 

3,8 

11 

7,3 j 

5,4 

1,6 

4,8 

66 j 

34 

11 

87 

5,5 

12 

4,1 

3,2 

5,0 

4.1 

33 1 

16 

34 

28 

5,2 

13 

5,4 

5,7 

6,9 

6,0 

46 

31 

46 

41 

5.8 

14 

7.7 

7,6 

7,7 

7,7 

63 

42 

46 

50 

2.9 

15 

7,7 

■ 8,1 

9,2 

8,3 

65 | 

50 

64 

59 

4,5 

16 

9,0 

9,0 

9,3 

| 9,1 

70 i 

47 

56 

58 

2,6 

17 

9,4 

| 9,5 

103 

} 9,7 

78 

54 

77 

70 - 

2,5 

18 

3,9 

7,8 

10,0 

8,9 

72 

48 

65 

62 

2,3 

19 

9,0 

1 7 - 4 

9,9 

8,8 

73 j 

42 

75 

63 

2,6 

20 

7,9 

5,1 

6.1 

6.4 

58 

26 

39 

41 

7,0 

21 

7,9 

1 9,0 

8,9 

8,6 

06 

54 

59 

60 

3,7 

22 

9.3 

9,4 

9,1 

9,3 

78 

55 

57 

| 63 

4,7 

23 

9,8 

9,5 

6,8 

8,7 

78 

j 56 

49 

61 

3,2 

24 

7,5 

f 8,7 

10,4 

8,9 

64 

62 

87 

71 

2.5 

25 

10,6 

1 10,1 

9,9 

10,2 

93 

87 

87 

89 

2,0 

26 

9,0 

: 6,9 

9,0 

1 8,3 

71 

44 

64 

60 

1,8 

27 

8,7 

6,9 

6,4 

7,3 

71 

42 

44 

52 

1,7 

28 

4,6 

| 6,1 

7,0 

5,9 

37 

33 

5i 

42 

4,5 

29 

7,1 

1,7 

2.4 

3,7 

64 

11 

21 

32 

6,0 

30 

6.84 

j 6.34 

6,92 

6,70 

64.7 

43.6 

54,6 

54,4 


Media 

10,6 il giorno 26 

L5 , 12 

93 

11 

il giorno 26 

. 12 e 30 


Massima 

Minima 


— Ossevca»ioni meteorologiche 1909. 


































































DATA 

Ore 

Direzione e forza del vento 

Nebulosità e fori 

9 

1 15 

21 

9 

15 

1 

0 

W 1 

— 0 

2 Ss 

7 Cu = 

2 

— 0 

SE 1 

— 0 

2 Ss 

6 Cu.S 

3 

NE 1 

NE 2 

E 1 

9 CuSN 

9 CuCi 

4 

E 1 

NE 1 

N 1 

10 CuCi 

10 Cu=» 

5 

- 0 

W 1 

! - o 

10 CuS =« 

1 Cu 

6 

NE 1 

S 1 

S 1 

10 SCu 

1 Cu =' 

7 

N 1 

N 1 

— 0 

0 =» 

0,. 

8 

— 0 

SJK 2 

- 0 

0 = 

0 = 

9 

NE 1 

W 1 

- 0 

0 s» 

0 = 

10 

— 0 

SJF 1 

- 0 

0 

0 

11 

— 0 

- 0 

8 1 

0 = 

0 

12 

S 1 

W 2 

W 2 

9 SCu = 

1 = 9 

13 

W 2 

NW 3 

E 1 

3 sa 

0 

14 

STF 1 

W 1 

2V 1 

0 

0 

15 

N 1 

W 1 

- 0 

0 

0 =» 

16 

N 1 

NE 1 

— 0 

5 SCi=° 

3 i VCu = 

17 

N 1 

S 1 

— 0 

2 CuCi = 

0 Ci 

18 

NE 1 

NE 1 

— 0 

. 9 CuCi 

4 Cu = 

19 

NW 1 

NE 1 

0 

9 Cu = 

5 CuS 

20 

— 0 

S 1 

0 

10 Cu s 

5 = 

21 

SW 1 

W 1 

— 0 

0 

0 

22 

E 1 

NE 1 

NE 1 

1 C» ==® 

9 Cud 5 

23 

NE 1 

IT l 

SE 1 

7 CuCi == 

5 Cus* 

24 

NE 1 

2V 1 

E 1 

iO Cu = 

9 CuCi 2 

25 

NE 2 

N 1 

— 0 

8 CuNS 

10 CuNS 

26 

- 0 

JV 1 

- 0 

10 Cu =* 

10 CuSst 

27 

- 0 

0 

- 0 

8 Cu = 

9 CVS 

28 

NE 1 

W l 

— 0 

6 S-CuNS-Ci 

2 Cu ==' 

29 

- 0 

IV 1 

— 0 

0 

1 Cu 

30 

N 1 

W 4 

W 4 

3 CuS-C» 

1 Cu 






_ 


Frequenza relativa dei venti : 


N 

NE E 

SE ; 

? SW 

W NW 

Calo» 

13 

15 4 

2 < 

i 4 

13 2 

31 


>0 Cutfs* o 9 

W CuCi ~ io 

0 Ci» = 9 


A 19* accenno di temp., £. poche gocce d’acqua. 18 


A 16* alcone gocce d'acqna. A 21* bell. $. 
Nella giorn. pressione e temperatura uniformi. 
A 9* sull’orirz. bellis. SCu. 

i incomincia a 12*.30 m (spesso, colpi viol.). 


Stato del cielo: giorni 

misti coperti nebbiosi con pioggia neve Temporali Grandine 


8 § 
















































































































Mese i Maggio 


DATA 

Direzione e forza del vento 


Nebulosità e fon 

delle nubi 

1 1 












Meteore 

DATA 

Ore 

» ! 

15 

1 

21 


9 | 15 

» 

| Media 

fì 



1 

sw 

1 

W 

2 

w 

3 

0 

1 Cu 

1 Cu 

0 

1 

1 



1 

2 

NNW 

3 

NW 

4 

- 

0 

0 Ci 

1 CuCi 

0 



2 

3 

S 

1 

NE 

1 

— 

0 

0 

0 

0 

0 



3 

4 

SW 

1 

W 

1 

s 

1 

0 

2 CuCi 

5 SS-Ci 

1 

2 



4 

5 

_ 

0 

N 

1 

— 

0 

4 SS-Ci = 

0 3' 

2 



5 

6 

NE 

1 

S 

1 

N 

1 

0 3» 

0 =• 


1 



6 

7 

N 

1 

NE 

1 

— 

0 

10 SCu 

10 s ss 

10 Cu = 

10 



7 

8 

NE 

1 

N 

1 

— 

0 

10 SCu — 

10 SCu 3 

10 SCu — 

10 



8 

9 

N 

1 

- 

0 

w 

1 

10 = 

10 SCu = 

10 _ 

10 


A 18* poche gocce d’acqua; a 21* pioggia. 

9 

10 

N 

1 

NE 

1 

-■ 

0 

10 CuN = 

9 Cu 

10 = 

10 

4,5 


10 

11 

s 

1 

- 

0 

- 

0 

3 CiCu =° 

2 Cu 

7 -C'SCu-N 

4 


A 9* Ci bellissimi. A 21* Cu-N nerissimi. 

11 

12 

N 

1 

N 

1 

— 

0 

8 Cu = 

9 Cu 3 

9 Cu — 

9 


A 9* Ci bellissimi. A 15* Cu-N nerissimi. 

12 

13 

— 

0 

SW 

1 

N 

2 

10 CuCu-N 3S 

10 CuNS= 

10 CuN 3£ 

10 


Nel poni, piogeer. accoinp. in pr. da _uu SE. 

13 

14 

— 

0 

; — 

0 

N 

2 

10 CuCu-N—* 

5 Cu 

io Cu e ’ 

8 


A 15* Cu-N neriss. A 9* e 21* accenno di 0. 

14 

15 

•— . 

0 

S 

1 

— 

0 

9 Cu =* 

5 OA = 

7 0AT35 1 

7 

0,2 


15 

16 

E 

1 

N 

1 

NE 

1 

4 CiCu 

8 SCuCi 

10 CuCi 

7 



16 

17 

N 

1 

N 

2 

— 

0 

10 Cu = 

10 s 

10 CuN 

10 


A 15* e a 21* qualche goccia d’acqua. 

17 

18 

— 

0 

E 

1 

— 

0 

0 532° 

5 CuS 3 

0 Cu = 

2 



18 

19 

N 

1 

E 

1 

SE 

1 

10 CuS £' 

3 CuS 5 

ì Cu 

5 



19 

20 

- 

0 

NE 

1 

- 

0 

4 CuSCi— 0 

2 Cu 3 

2 Cu =° 

3 



20 

21 

_ 

0 

NE 

1 


0 

3 CuCi £2* 

10 NSS 

9 CuSCi 




21 

22 

_ 

0 

SW 

1 

w 

1 

4 CiS=* 

4 CuCÌS 

3 SCu ss 

4 



22 

23 

ì 

0 

_ 

0 

_ 

0 

1 Ci 

2 Cu 

8 CuS 

4 



23 

24 

_ 

0 

STT 

1 

_ 

0 

0 Ss* 

3 CuS 

2 S-AC'is» 

3 



24 

25 

NE 

1 

N 

2 

_ 

0 

2 CuS-Ciss* 

9 CuSS 

iSCiCu—o 

5 • 

0,5 

A 15* cielo oscur.nio a N. ®° pom. £ a 21*. 

25 

26 

NE 

1 

SE 

1 

NE 

2 

10 Cu ==‘ 

7 fuSS 

io cuci 

9 

0,5 

©» 15*40”. A 19* gocce di • violenta. 

26 

27 

NE 

1 

N 

1 

_ 

0 

4 Cu 3=° 

5 SC» 

3 SCu ~ 

4 


Colpi di vento 15*.30 m -17*. 

27 

28 

SW 

1 

N 

1 

S 

1 

1 Cu 53° 

5 Cuti 

3 CuS-Cu 

3 


28 

29 

_ 

0 

N 

1 

NW 

I 

0 

1 Cu 

? C*Ci 

3 


A 21* Cu nerissimi. 

29 

30 


0 

N 

1 

_ 

0 

0 

0 

0 

0 


Bellissima giornata. 

30 

31 

N 

1 

N 

1 

W 

1 

0 3» 

0 Ci 

5 CiCuS—* 

1 2 


A 21* orizzonte neriss. verso W e WN. 

31 




Frequenza relativa dei venti: 




Stato del cielo: giorni 


N 

21 

NE 

12 

E 

3 

SE 

2 


s 

6 

STT 

6 

6 3 ** 

^reni misti coperti nebbiosi con pioggia nere Temporali Grandine 
♦ 19 8 — 4 — 1 — 


































































Mese d Giugno 


DATA 

Ore 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0") 


Temperatura dell’aria 


Umidità assoluta 

Umidità relativa 

evaporata 

(in 11 n tiri) 

DATA 

9 

15 

21 

Medta 

. Mia. 


. | » 

jl| 

1“ 

, | .5 | *. 

Media 

9 

1 » 

1 21 

Madia 

! 

738,22 

736,29 

736,33 

736,95 

15»,3 

25», 7 

1 ; 

21»,4 | 25»,4 . 

23»,2 

1 21»,4 

11,1 i 9,9 

11,3 

10,8 

59 

41 

53 

51 

6,2 

r 

2 

37,81 

37,13 

37,61 

37,48 

15,2 

25,4 

21,4 | 25,4 

21,6 

29,J 

11,1 10,2 

12,2 

11,2 

59 

42 

64 

55 

7,6 

2 

3 

38,96 

37,56 

37,12 

37,83 

14,8 

24,6 

21,8 1 24,4 

21,3 

20,! 

10,6 9,3 

/ 9,4 

9,8 

55 

41 

49 

48 

4,3 

3 

4 

36,48 

33,90 

33,66 

34,68 

17,4 

23,5 

19,8 21,2 

17,4 

19, i 

10,6 9,8 

10,4 

10,2 

62 

52 

70 

62 

4,8 

4 

5 

32,76 

30,59 

31,04 

31,46 

11,9 

21,5 

16,0 21,1 

14,4 

16.1 

8,6 5.5 

9,5 

7,9 

63 

29 

78 

57 

4,9 

5 

6 

32,13 

31,08 

33,14 

32,12 

12,2 

21,7 

17,8 20,8 

17,4 

: li.i 

8,8 9,7 

9,8 

9,4 

58 

• 53 

67 

59 

2,9 

6 

7 

34,26 

33,63 

35,07 

34,32 

11,8 

19,5 

19,2 17,6 

15,3 

16,4 

8,8 9,4 

9,5 

9,2 

53 

63 

73 

63 

2,8 

7 

8 

36,56 

35,82 

37,38 

36,59 

12,0 

21,3 

16,0 20,4 

15,7 

16,1 

10,2 ! 8,8 

10,0 

9,7 

75 

50 

71 

65 

2,8 

8 1 

9 

39,18 

37,35 

'38,01 

38,18 

12,5 

23,1 

! 18,4 i 22,8 

16,4 

17, i 

9,8 ' 8,5 

10,7 ! 

9,7 

62 

41 

77 

60 

3,4 

9 ! 

10 

37,16 

35,59 

34,24 

35,66 

12,0 

18,2 

17,0 i 17,3 

13,7 

15.1 

10,1 i 9,6 

10,5 I, 

10,1 

70 

66 

90 

75 

0,1 

10 

11 

731,59 

730,20 

730,91 

730,90 

9,9 

18 6 

14,3 18,6 

15,8 

14,7 

9,2 8,8 

10,8 ! 

9,6 

76 

55 

81 

71 

2,8 

11 

12 

30,37 

30,83 

33,27 

31,49 

9,4 

16,5 

11,9 16,1 

12,6 

12.5 

9,5 1 8,7 

9,1 ' 

9,1 

91 

64 

83 

79 

0,2 

12 

13 

33,09 

33,83 

36,14 

34,35 

9,0 

I 19,3 

! 16,0 ! 18,2 

16,8 

15,1 

8,3 3,7 

5,5 

5,8 

61 

24 

39 

41 

3,0 

13 

14 

39,75 

39,61 

40,67 

40,01 

10,7 

22,2 

18,4 21,4 

20,2 

17,5 

6,1 5,0 

9,0 

6,7 

38 

26 

51 

38 

4,6 

14 

15 

42,57 

41,14 

40,76 

41,49 

11,2 

21,0 

17,2 21,0 

i>:> 

17,0 

8,1 9,3 

9,9 

9,1 

55 

51 

62 

56 

8,0 

15 

16 

38,06 

36,50 

35,26 

36,61 

12,8 

20,2 

16,6 17,0 

17,6 

16.* 

10,3 9,5 

10,3 ! 

10,0 

73 

66 

69 

69 

2,7 

16 

17 

36,47 

35,68 

36,52 

36,22 

12,0 

23,5 

19,4 23,4 

20,6 

! 18.» 

8,6 6,5 

8,5 ! 

7,9 

51 

30 

47 

43 

3,6 

17 1 

18 

39,63 

37,73 

40,88 , 

39,41 

13,4 

23,5 

19,6 1 22,7 

20,6 

| 19 ' } 

7,7 ! 8,6 

9,6 1 

8,6 

45 

42 

53 

47 

5,6 

18 

19 

43,34 

42,70 

43,20 

; 43,08 

13,8 

24,2 

19,6 24,2 

19,1 

19.1 

9,9 10,3 

12,8 

11.0 

58 

46 

78 

61 

4,7 

19 

20 

43,41 

41,49 

40,81 

41,91 

14,8 

25,0 

! 20,2 ' 25,0 

21,8 

20,4 

11,0 9,5 

12,0 1 

10,8 

62 

40 

62 

55 

3,2 

20 

21 

739,95 

737,34 

735,97 

737,75 

13,2 

23,0 

19,9 j 22,6 

19,4 

18,9 

10,6 12,7 

11,5 

11,6 

61 

62 

68 

64 

4,0 

21 1 

22 

32,08 

33,57 

31,00 

32,22 

12,5 

22,2 

18,8 ; 18,4 

16.6 

17,5 

10,7 13,0 

12,9 

12,2 

66 

82 

92 

80 

2,0 

22 j 

23 

31,93 

32,14 

32,41 

32,16 

12,3 

22,9 

19,3 22,0 

20,2 

18,7 

7,9 7,6 

9,8 1 

8,4 

47 

39 

56 

47 

6,6 

23 

24 

34,81 

34,44 

35,50 

34,92 

11,8 

21,6 

17,2 ; 21,2 

17,0 

16,9 

8,9 1 9,8 

10,9 : 

9,9 

61 

52 

76 

63 

4,1 

24 | 

25 

35,85 

34,28 

35,21 

1 35,11 

12,0 

23,2 

18,8 ■ 23,2 

18,0 

18,0 

H,5 6,3 

11,1 

9,6 

71 

30 

73 

58 

4,9 

25 : 

26 

36,82 

35,30 

35,56 

35,89 

11,9 

19,6 

17,2 18,6 

12,0 

15.2 

9,4 9.4 

8,9 

9,1 

65 

. 57 

85 

69 

2,7 

26 

27 

36,41 

36,01 

36,97 

36,46 

10,3 

21,5 

17,1 20,8 

19,2 

17,0 

9,6 6,7 

7,5 ì 

7,9 

66 

37 

45 

49 

3,8 

27 | 

28 

38,90 

37,71 

36,97 

37,86 

11,2 

21,5 

17,0 21,4 

20,3 

17,5 

9,1 9,9 

9,8 

9,6 

63 

53 

55 

57 

3,8 

28 

29 

34,73 

32,74 

31,11 

i 32,86 

12,9 

18,8 

17,8 18,8 

15,8 

10 

9,7 f 11,5 

11,7 

11,0 

64 

'71 

87 

74 

3,0 

29 

30 

28,92 

28,32 

30,13 

29,12 

10,5 

23,9 

17,0 23,9 

19,2 

17,* 

12,5 4,5 

3,6 1 

6,9 

71 

21 

22 

38 

7,0 

30 

Media 

736,41 

735,35 

735,76 

735,84 

12,36 

21,89 

18,07 | 21,16 

17,94 | 

17,57 

9,61 8,72 

9,95 

9,43 

62,0 

47,5 

65,9 

58,5 


Media 

Massima 

Minima 

743,41 il giorno 
728,32 

20 

30 


26»,7 
9»,0 

il giorno 

13 


12,5 il giorno 30 

3,6 , 30 

92 

21 

il giorno 22 
. 30 



Massima 
Minima i 



































































Mese 


DATA 

Direzione e forza del vento 

Nebulosità e forn 1 

Ore 

9 

15 

21 

9 

Ì 

1 

N 

1 

N 

! 

_ 

0 

1 Cu =« 

8 CuCi 

2 

N 

2 

— 

0 

— 

0 

8 SCu == 

2 CuCi 

3 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

7 CiSCu = 

9 CuCi 

4 

N 

1 

N 

2 

N 

2 

9 CaSCu-Ci= 

8 CMf= 

5 

N 

1 

NE 

2 

- 

0 

1 Cu 

9 C«®= 

6 

W 

1 

— 

0 

— 

0 

1 C'Cu 

8 CuJìS 

7 

S 

1 

N 

2 

— 

0 

9 CuSCu-S 

10 CuS 2 ' 

8 

— 

0 

W 

2 

N 

1 

10 CtfS=« 

7 

9 

— 

0 

8 

1 

— 

0 

4 CuCu-Ci =’ 

6 

10 

~ 

0 

IV 

1 


0 

10 SCu = 

10 $A r 2* 

11 

- 

0 

_ 

0 

_ 

0 

10 CuCu-N = 

9 C«$ = 

12 

N 

1 

N 

2 

W 

2 

10 S-N =°® 

8 CuNSCi- 

13 

W 

2 

N 

3 

W 

.2 

0 Ci 

9 CM 

14 

SW 

1 

— 

0 

E 

1 

0 

1 C« 

15 

— 

0 

N 

1 

- 

0 

4 CuCi =• 

9 SC« = 

16 

— 

0 

— 

0 

S 

1 

10 Cu == s 

10 C«S2 

17 

— 

0 

— 

0 

— 

0 

3 Ci Cu =* 

3 CutìSs 

18 

— 

0 

W 

1 

N 

1 

6 SS-Ci = 

9 OSCVs 

19 

N 

1 

E 

1 

— 

0 

5 SCu = 

4 CuCi= 

20 


0 

~ 

0 

— 

0 

3 Cu-CiS=z* 

4 C*S 

21 

— 

0 

NE 

1 

N 

1 

2 CuS = # , 

9 CaSfl'5 

22 

iv ir 

1 

N 

1 

NW 

1 

8 CuCt =* 

10 ss'* 

23 

— 

0 

N 

1 

N 

1 

0 

4 Cafi 

24 

N 

1 

NE 

1 

NE 

*1 

2 Cu 

3 Off ! 

25 

— 

0 

ir 

1 

N 

2 

7 CuS =' 

3 CkCìs' [ 

26 

— 

0 

N 

1 

E 

2 

6 CuS-Ci—* 

9 end j 

27 

sir 

1 I 

NE 

1 

SE 

1 

0 

1 Cu 

28 

— 

0 

— 

0 

_ 

0 

3 CuS Ci^i* 

5 C*CiS 

29 

— 

0 

N 

2 

N 

1 

10 SCu — 

10 Cu®- 

30 


0 

NW 

3 

W 

2 

0 

2 CuC‘ 



Frequenza relativa dei venti : 


N 

NE 

E 

SE 

S SW 


W NW 

<*• 

24 

5 

3 

1 


! 2 


9 3 

40 


Giugno 


delle nubi 

21 

Media 

Precipitazioni 

(in millimetri) 

Meteore 

DATA 

9 Cu-JV =’ 

6 


A 21* orizzonte nerissimo. 

1 

9 CuSCi 

6 

5,8 . 

0 temp. a 19 *.15“ di br. dnr.; tuoni deboli. 

2 

8 SCu 

8 



3 

2 CiS 

6 


A 23*.30", 0*45", 10* poche gocce d'acqua. 

4 

9 S 

7 

18,4 

K ENE, 9 e £. Dura 15*.40" • 20*.20 m . 

5 

10 Cu2VS©° 

6 

1,2 

A 18* goccie d'acqua, T a 18*, a 20* © ; . 

6 

10 Cu-NS-N 

10 

2,5 

A 9* e 11* poche gocce, alle 15* 

7 1 

8 CuNC'i = 

8 

5,4 

A 18* £°e 9 temp. fino a 19*. 

8 

’ 10 CuSCi9° 

7 

0,3 

A 17*.25- K con tuoni, a 18* © e tuoni. 

9 

j 9C»S = 

10 

23,8 

9 11*.50" - 20*.30 spesso temporalesca. 

10 

j 10 CuCiS 

10 

1,2 

A 16* K°. 21* £ » 21*.40" K, 22* a». 

U 

[10 CuSN—9 

9 

42,0 

A 18*.30 m K con > , fino a 20*. 

12 

1 c» 

3 


T con £ verso E a 14*, poche gocce a 15*.8 1 ". 

13 

0 S-1V 

0 



14 

10 CuS = 

8 


Poche gocce a 18*, a 21*.40 m coni. O ■ 

15 

9 CuCiS 

10 

2,9 

®° a 12*, a 13* ©*. 

16 

8 CuS = 

5 



17 

5 CuS 

7 


A 15* Cu neri, > lontani. 

18 

8 CuS = 

6 

22,9 

•£=, ©s, ^», j» SlV, 18*.25" • 19*. 

19 

S(CiCu)2V= 

3 


A 21* orizz. nerissimo a W. 

20 

j 7 CuCu-S—* 

6 


A 21* orizz. oscurissimo a N. 

21 

10 Cu =« 

9 

4,7 


22 

9 Cu== 

4 


Q leggerissima a 21*. 

23 

4 CuS 

3 


A 17*.2ó* ©’forte, ma di breve durata. 

24 

5 SCiCu 

5 



25 

9 CuS 

8 

33,5 

con a", ** con _u« 19*.55 m • 20*.30"; due 

26 

0 



forti scariche elettriche. 

27 

io Cu = 

6 


A 9* orizz. SW-W-NW fasciato da Cu. 

28 

10 Cu => 

10 



29 

7 Cu-NS N 

3 


=» a 7*. a 7*.15 eielo ser., e 7*.25-, a 13*.30”> 

30 




^ WNW. 



Stato (tei cielo: giorni 

misti coperti nebbiosi con pioggia nere temporali grandine 
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Mese d L^ gli ° 


29 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 


Temperatura dell'aria 


Umidità assoluta 

Umidità relativa 

evaporata 

(in millimetri) 

DATA 

9 

15 1 21 

Media 

Min. 

Ma„s. 

9 

lo 

!_!L 

| Media 

9 

\jl_ 

^ 81 

Media 

9 | 15 

- 

Media 

1 

731,98 

731,39 

732,05 

731,81 

12»,0 

26»,0 

18»,8 

24»,0 

22 »,5 

19»,8 

6,0 

5,3 

8,1 

6,5 

37 

24 

40 

34 

10,0 

1 

2 

33,63 

32,69 

i 33,52 

33,28 

13,4 

24,1 

19,8 

22,9 

21,8 

19,8 

8.5 

4,4 

5,8 

4,6 

32 j 

21 

30 

28 

7,6 

2 

3 

36,49 

36,77 

38,28 

37,18 

13,4 

22,8 

18,4 

22;2 

20,2 

18,7 

9,2 

7,7 

9.0 

8,6 

59 | 

39 

51 1 

49 

4,8 

3 

4 

38,63 

36,96 

37,07 

37,55 

17.3 

25,3 

22,6 

24,4 

22,8 

22,0 

8,3 

9,0 

10,0 

9,1 

41 

40 

48 ■ 

43 

4,8 

4 

5 

39,87 

38,52 

38,z8 

38,89 

16,4 

23,0 

18,8 

22,8 

20,9 

19,8 

10,7 

10,9 

13,3 

11,6 

66 

53 

72 

64 

3,8 

5 

6 

37,31 

34,24 

31,62 

34,39 

17,5 

23,5 

19,8 

19,8 

18,1 

19,7 

12,4 

13,9 

12,6 

13,0 

72 1 

81 

81 

1 73 

4,0 

6 

7 

26,23 

24,34 

26,65 

25,74 

13,5 

25,7 

19,6 

25,4 

20,6 

19,8 

11,5 

5,5 

8,4 

8,5 

68 

23 

47 

46 

? 

7 

8 

30,71 

30,82 

32,34 

31.29 

12,3 

24,4 

20,4 

24,4 

! 21,2 

19,8 

7,2 

4,8 

4,4 

5,4 

40 

21 

23 

28 

5,3 

8 

9 

34,98 

33,77 

34,47 

34,41 

11,7 

24,5 

16,2 

24,3 

21,2 

j 18,4 

9,2 

4,3 

4,4 

6,0 

67 

19 

23 

! 36 

10,0 

9 

10 

33,48 

30,75 

29,39 

31,20 

13,4 

23,6 

21,8 

23,6 

17,4 

19,0 

5,6 

9,2 

11,5 

8,7 

29 

43 

78 

i 50 

6,9 

10 

11 

726,97 

728,86 

729,66 

728,50 

10,4 

15,8 

15,8 

11,5 

12,8 

1 : '-" 

8,5 

8,3 

8,4 

8,4 

61 

82 

77 

: 73 

0,4 

11 

12 

31,58 

33,04 

35,73 

33,45 

9,0 

22,3 

15,9 

21,1 

17,8 

16,3 

8.1 

8.4 

7,1 

7,9 

60 

45 

46 

1 50 

4,2 

12 

13 

38,22 

38,40 

! 39,43 

38,68 

12,0 

22,8 

18,8 

21,9 

20,6 

18,5 

7,1 

6,6 

9,9 

7,9 

44 

34 

55 

45 

4,2 

1 S 

14 

42,32 

41,06 

; 41,33 

41,57 

12,5 

22,7 

17,3 

22,6 

21,0 

18,4 

11.0 

8,9 

10,5 

10,1 

75 

44 

57 

! 59 

4,1 

14 

15 

41,68 

40,16 

40,17 

40,67 

13,5 

23,3 

19,8 

22,9 

19,2 

18,9 

10,9 

10,8 

13,1 

11,6 

64 

52 

79 

| 65 

3,4 

15 

16 

40,53 

39,68 

i 39,66 

39,96 

13,9 

22,8 

18,9 

22,2 

21,0 

19,2 

11,8 

11,5 

12,0 

11,8 

72 

58 

65 

65 

3,6 

16 

17 

40,91 

40,28 

40,75 

40,65 

13,9 

25,6 

20,3 

25,5 

23,6 

20,9 

12,4 

11,7 

13,9 

12,7 

70 

48 

64 

61 

3,5 

17 

18 

43,26 

42,34 

| 41,99 j 

42,53 

15,4 

27,0 

22,4 

26,8 ; 

24,6 

22,3 

13,7 

14,2 

14,2 

14,0 

69 

54 

62 

! 61 

6,0 

18 

19 

41,95 

39,44 

; 38,41 

39,93 

16,2 

28,8 

23,6 

28,5 j 

27,4 

24.0 

15,2 

13,5 

14,9 

14,5 

70 

47 

55 

57 

4,0 

19 

20 

37,58 

35,79 

35,47 

36,28 

17,0 

26,5 

24,4 

24,2 j 

23,6 1 

22,9 

15,5 

14,8 

14,2 

14,8 

68 

66 

65 

67 

5,8 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

738.97 
36,90 
38,14 
36,92 
37,32 

35.97 

737,28 : 
36,02 
36,85 | 
35,02 ! 
36,31 - 
35,18 

736,37 I 
35,91 
36,85 
35,77 
36,16 
34,82 j 

737,54 

36.28 

37.28 
35,90 
36,60 
35,32 

14,9 

16,0 

16,4 

21 ,2. 

21,2 

16,1 

24.4 

28.5 
26,7 
28,0 

26.5 
26,4 

21,2 

22,9 

23,2 

23.4 

22.4 
22,1 

24,2 

27.7 

26.7 

27.4 : 

26.4 
26,1 

23.4 

25.9 j 

25.4 

24.4 j 
24,0 j 

24.9 

21,0 

23.3 
22,9 
24,2 
23,5 

22.4 

13.4 

14.4 
15,1 
13,7 
15,6 
11,9 
13,0 

13,3 

12,0 

15.5 
13,9 
15,2 

13.6 

10.6 

13.3 

14.1 

15.1 
15,0 
16.7 

14.4 
14,6 

13.3 
13,5 

15.2 

14.2 
15,8 

13.4 
12,7 

72 

70 

71 

64 

60 

57 

59 

43 

60 

51 

54 

37 

62 

57 

63 

66 

75 

61 

57 

; 6 i 

57 
! 65 

60 

1 70 

1 58 

54 

5.8 

3.9 
? 

5.1 

3.1 
4,5 
5,0 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

27 

28 

37,48 
36,20 ! 

36,83 1 

33.04 

37,01 1 
33,63 | 

37,11 

34,29 

16,0 

17,5 

28.4 

28.5 

24,5 

23,8 

28,4 j 
28,4 ; 

26,4 ' 
23,6 ' 

23,4 

14,4 

10.6 

12,2 

8,2 

12,9 

11,2 

13,2 

10,0 

66 

41 

43 

28 

59 

48 

! 56 

39 

6,1 

6,8 

28 

29 

29 

30 

34.80 

36.80 j 

33,90 

36,08 

34,40 

36,23 

34.37 

36.37 

14,9 

16,0 

29.2 

27.2 

26,8 

24,0 

28,7 1 
27,0 

24.8 

25.8 1 

23,3 

7,8 

11,9 

11,4 

10,2 

8,4 

12,6 

9,2 

11,6 

35 

55 

43 

53 

34 

50 

37 

47 

6.4 

9,0 

30 

31 

31 

37,67 ! 

3G,S4 j 

37,66 

37,39 

15,9 I 

29,1 

23,7 

28,5 | 

26,2 

23,i 










| Medili 

736,62 

735,56 

735,84 , 

736,01 

14,74 

25,20 

20,93 

24,44 

22,27 r 

eftàlr 

uh 

10,89 

10,25 

11,35 

10,83 

59,0 

45,3 

56,4 

| 53,6 


Media 

Massima 

Minima 

743,26 il 
724,34 

giorno 18 
* 7 


29»,2 
9»,0 

il giorno 

29 

12 

16,7 il giorno 25 

3,5 , 2 

81 

19 

il giorno 6 

. 9 



Massima 

Minima 







































































31 


DATA 

Direzione e forza del vento 

Oro 

9 

1 

21 

1 

— 0 

! — o 

- 0 

2 

W 1 

- 0 

- 0 

3 

— 0 

| y ì 

— 0 

4 

SW 1 

S 1 

N 1 

5 

— 0 

NE 1 

— 0 

6 

y ì 

N 2 

N 1 

7 

N 1 

W 4 

N 2 

8 

— 0 

NW 1 

NW 1 

9 

- 0 

W 3 

W 3 

10 

SW 1 

E 1 

NW 3 

11 

— 0 

N 1 

S 1 

12 

SW 2 

- 0 

W 1 

13 

S 1 

NE 1 

E 1 

14 

N 1 

0 

— 0 

15 

NE 1 

NE 1 

— 0 

16 

- 0 

E 1 

i — 0 

17 

— 0 

NE 1 

— 0 

18 

y ì 

E 1 

NE 1 

19 

— 0 

S ì 

— 0 

20 

NE 1 

' N 3 

S 2 

21 

0 

- 0 

— 0 

22 

— 0 

- 0 

- 0 

23 

— 0 

- 0 

— 0 

24 

SW l 

NE 1 

E 1 

25 

— ' 0 

E 1 

— 0 

26 

NE 1 

NE 1 

- 0 

27 

— 0 

NE 1 

— 0 

28 

- 0 

- 0 

NW 2 

29 

s 1 

E 1 

0 

30 

NE 1 

E 1 

— 0 

31 

N 1 

E 1 

— 0 

N 

Frequenza relativa dei ve 
NE E SE S SW 

12 

12 9 

0 i 

6 4 


Mese 


Nebulosità e for 


7 SS-CiCu-Ce ° 
0 Cu 
io Cu = 

2 CuS = 

10 Cu — 

7 CuCu-N=z 

3 Cu = 3 

2 CuCiS=° 
9 CuS ss» 

3 S-CiSCu-Ci 

io MS 

8 CuSCT 

1 Cu = 

9 scucisi 
3 CuCiS = 
8 Cu = 

"9 CuCiS_ 

0 

8 

3 CuS Ci=' 

7 CuCu-Ci = 

2 Cu =* 

0 = 3 

2 Cu =* 

10 =* 

3 S=« 

0 = 3 

4 CuS-C»=S* 

0 Cu = 


2 Cuci 

10 Cu Ci'S 
4 CuCis 

3 Cuci 
10 CuCiS m 

3 Cu 

4 CuC» 

s ss-a = 

8 Ss 

10 CuSci • 
■2 CuS s 
2 CuS = 

8 SCuCi 

9 CuSCi— 1 
7 CuSs 

1 Cus* 

1 CuSs' 

2 Cu S 
9 CuSs 

3 CuS 
1 CuS 
9 CuS 
7 CuS 
9 Cu S’ 

1 CuS 

1 CuS 

2 CuS 

1 Cu 

2 Cu S' 

0 S 


Luglio 


delle nubi 

21 

Media 

Precipitazioni 

(in inillu...lri) 

Meteore 

DATA 

OCu 

2 



1 

2 cuci 

1 


A9‘=‘ verso S. 

2 

10 CuS = 

10 



3 

9 SCu _ 

5 



4 

10 CuS = 1 

8 

1,2 

© m. 

5 

10 CuS = 

9 


A 18 h .80" cielo nerissimo a Ne 

6 

0 SCi 

2 



7 

ì Cu 

5 



8 

0 sci 

6 


A 15*. 10“ colpi W. 

9 

10 SCi ss* © 

7 

0,6 

A 20*.5 m © 3 fortiss., lampi, 21* freddo. 

10 

10 OS 

10 

31,6 

Z, £ 3 9*-9*.45’" ; 11*.15« T. 

11 

10Cu..VS-iV_ 

7 


A 9* =* verso N. 

12 

2S== 

2 


A 9* = s verso N. 

13 

7 CuSci 

8 


A 9* = ! verso N. 

14 

10 J=’8 

7 


A 20*. 10"* Z, NW, l 1 20*.30™. 

15 

10 CuSci 

6 

1,3 

A9*='a Se .V. 

16 

0 s 

3 


=* sulla città, 20*,50" cielo rosso N e W. 

17 

2 Cu = 

1 



18 

ÌChCuNS- 

4 



19 

o sc¬ 

4 


A 14*.30 m alcune gocce © temp. e _u, N. 

20 

io CuCi 

7 

32,5 

K 3 con £ 3 0*.15 m -3*, mass, intensità a l‘,80". 

21 

o s = 

1 


= m. 

22 

10 Cu-NS-N 

6 



23 

10 CuS 22* 

6 


A 9* = 3 circonda la città, ma non a E. 

24 

9 Cu 

9 


A 9* come sopra; a 22* =* sulla città. 

25 

1 CuS 

2 



26 

2 Cu 

1 



27 

0 SCi 

2 



28 

0 

0 



29 

0 

1 



30 

0 

0 


A 9* =' a S e N, caligine a W. 

31 







Stato del cielo: giorni 

Mren > misti coperti nebbiosi con pioggia nere Temporali Grandine 

6 21 4 — 5 — 4 — 















































Mese f agosto 


DATA 

Ore 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0o) 


Temperatura dell'aria 

Umidità assoluta 

Umidità relativa 

evaporata 

(in millimetri) 

DATA 

9 


21 

Media 

Min. 

Mass. | 

9 1 15 1 gi H 

9 | 

15 ! 

21 ! 

Media 

9 

15 

" 21 

Media 

1 

739,35 

737,83 

737,24 

738,14 

21», 2 

29»,2 | 

23»,4 29»,0 26»,4 j 2-Vj 

11,1 j 

12,0 

13,8 

12,3 

52 

41 

. 54 

49 

8,7 

1 

2 

37,23 

34,66 

34,68 

35,52 

16,2 

27,2 

22.4 26,9 26,0 , 23.1 

10,8 

11,2 

13,4 ] 

11,8 

54 

42 

53 

50 

7,2 

2 

3 

33,26 

32.01 

33,39 

32,89 

17,3 

26,9 

22.2 26,6 24,0 ; 22.1 

13,7 

7,4 

9,8 ! 

7,0 

69 

29 

44 

47 

7,0 

3 

4 

35,10 

35,29 

35,93 

35,44 

18,8 

22,9 i 

21,4 22,6 22,0 : 21, 

5,0 | 

4,5 

6,0 

5,2 

26 

22 

30 

26 

8,4 

4 

5 

37,07 

37,26 

35,99 

36,77 

14.4 

24,5 

20.8 24,2 22,5 j 20.1 

6,7 

5,2 

6,5 J 

6,1 

37 

23 

32 

31 

5,3 

5 

6 

37,19 

36,36 

37,31 

36,95 

14,5 

28,7 

22,4 28,1 22,4 1 22,1 

10,8 

8,9 

11,7 ! 

10,5 

54 

31 

58 

48 

6,8 

6 

7 

37,81 

37,40 

38,17 

37,79 

16,0 

27,6 

24,7 27,5 24,9 | 23,1 

10,9 ; 

10,5 

8,7 : 

10,0 

47 

38 

37 ! 

41 

5,2 

7 

8 

40,62 

39,60 

40,33 

40,15 

21,0 

29.3 

23,5 28,9 | 26,2 ; 25.0 

13,3 i 

12,3 

.14,9 ! 

13,5 

62 

41 

59 

54 

6,5 

8 

9 

39,00 

39,70 

38,57 

39,09 

20,0 

28,0 

25,4 23,6 ' 24,4 24.1 

13,9 

18,3 1 

16,8 

14,7 

58 

j 55 

74 

62 

3,7 

9 

10 

37,65 

37,46 

37,88 

37,67 

18,9 

23,5 

23,5 20,4 20,2 21,1 

14,3 

14,2 

15,0 

14,5 

66 

| 80 

85 

77 

2,3 

10 

11 

738,05 

738,01 

738,34 

738,13 

15,0 

27,2 | 

20,0 ! 26.2 25,0 i 211 

15,1 

14,3 

12,5 

14,0 

87 

56 

j 53 

65 

2,8 

11 

12 

38,84 

38,40 

38,47 

38,57 

17,2 

29,7 

24.2 28,6 26,7 j 24.» 

13,5 

12,1 

14,3 

13,3 

60 

42 

55 

52 

5,1, 

12 

13 

39,66 

37,96 

38,10 

38,55 

17,7 

! 29,9 

24,0 29,0 : 27,2 24,1 

12,6 

13,2 

12,6 

12,8 

57 

44 

47 

49 

4,3 

13 

14 

38,14 

36,61 

37,45 

37,40 

18,8 

31.2 | 

26.0 30,4 26,1 ; 25.5 

13,5 

8,4 

11,7 

11,2 

53 

26 

46 

42 

5,4 

14 

15 

38,66 

37,35 

37,17 

37,73 

19,4 

32,9 

26,6 31,2 ; 27,2 , 26,i 

10,1 

9,8 

12,6 

10,8 

39 

i 29 

47 

38 

7,1 

15 

i 16 

37,94 

35,87 

36,35 

36,72 

20,0 

28,0 

23,6 27,S . 23 ,Z j 23.1 

13,5 

9,4 

13,4 

12.1 

62 

33 

1 63 

53 

7,0 

16 

17 

36,79 

36,82 

37,03 

36,88 

18,0 

24,0 

18,2 22,9 22,8 ! 20,! 

13,1 

14,0 

! 14,0 

13,7 

84 

! 67 

68 

73 

2,0 

17 

18 

37,60 

36,76 

37,21 

37,19 

19,9 

26,0 

22,7 25,7 21,6 ' 22.6 

14.1 

13,7 

13,5 

13,8 

69 

| 56 

70 

65 

3,6 

18 

19 

40,77 

41,61 

41,67 

41,35 

18,2 

26,8 

22,0 26,4 20,3 | 

14,2 

10,2 

13,3 

12,6 

72 

40 

! 75 

62 

6,1 

19 

20 

43,88 

41,68 

40,41 

42,00 

17,5 

1 24 > 6 

21.2 24,6 22,5 J 2l - ! 

14.4 

13,6 

13,7 

13,9 

77 

i 59 

68 

68 

5,0 

20 

21 

737,38 734,51 

732,12 

734,67 

19,5 

! 25,0 

20,5 24,8 , 22,4 21,0 

12,7 

! H,2 

. 12,0 

j 12,0 

71 

48 

60 

60 

6,9 

21 

22 

29,61 

28,04 

31,36 

29,67 

15,3 

20,3 

iv’,4 19,5 | 15,3 ^ 

13.6 

12,0 

9,0 

11,5 

92 

71 

69 

77 

3,4 

22 

23 

38,52 

! 34,01 

36,14 

34,56 

13,2 

23,1 

16,2 22,8 j 20.2 , " 

10,2 

1 <,7 

j 8,6 

8,8 

74 

38 

48 

53 

2,8 

23 

24 

39.08 

t 37,94 

38,70 

38,57 

14,4 

23,0 

17.0 23,0 i 21,4 i W 

11,1 

I 10,2 

12,4 

11,2 

77 

49 

65 

64 

4,6 

24 

25 

38,33 

35,94 

35,22 

36,50 

16,0 

25,9 

18 2 25,0 23,2 203 

11,9 

i 10,2 

11,6 

11,2 

77 

<4 

55 

59 

4,2 

25 

26 

34,81 

33,82 

34,50 

34,38 

14,5 

21,5 

17.8 20,8 18.0 J 

11,4 

1 11,5 

12,9 

11,9 

75 

65 

84 

75 

1,5 

26 

27 

35,07 

35,03 

36,90 

i 35,66 

12,9 

22,0 

17,0 22,0 j 16,8 ; 

13,4 

11,4 

j 11,3 

12,0 

80 

58 

79 

■ 72 

3,0 

27 

28 

36,31 

36,39 

37,73 

| 36,81 

18,8 

23,5 

28,5 23,4 20,5 • 

11,8 

j 10,2 

12,6 

11,4 

71 

48 

62 

60 

3,1 

28 

29 • 

37,62 

36,11 

j 35,61 

| 36,45 

16,5 

25,5 

18.1 24,0 22,7 Jj 

11.7 

9,5 

11,6 

11,0 

76 

' 43 

56 

| 58 

3,0 

29 

30 

34,26 

31,26 

31,38 

32,:'0 

14,5 

25,6 

20.0 25,6 1 21,8 

11,5 

| 10,4 

13,0 

11,6 

66 

43 

67 

59 

4,3 

30 

31 

30,79 

28,33 

28,56 

| 29,23 

13,8 

25,0 

18.0 24,3 21,2 ™ 

12.1 

1 H,5 

13,1 

i 12,3 

75 

51 

70 

65 

3,5 

31 

| Media 

737,21 

736,21 

736,51 

j 736,64 

16,97 

26,18 

21,33 j 23,15 22,83 j 21 '® 

12,12 

j 10,78 

11,82 

i 11,57 

64,8 

45,4 

58,9 

I 56,4 


Media 

Massima 
j Minima 

743,88 il 
728,04 

giorno 20 
» 22 


32»,9 
12»,9 

il giorno 1® I 

’ ^ 

16,8 ji giorno 9 

4,5 , 4 

92 

22 

il giorno 22 

, 4 


Massima 

Minima 


3- — Osservazioni meteorologiche 1909. 




































































Direzione e forza del vento 


1 ,s 

1 21 

E 1 

1 

I NE 1 

N 1 

— 0 

E 1 

E 1 

NE 1 

S 1 

S 1 

— 0 

SE 1 

S 1 

SW 1 

! - o 

SW 2 

— 0 

SW 1 

N 2 

— 0 

- 0 

— 0 

— 0 

— 0 

N 1 

— 0 

— 0 

- 0 

- 0 

- 0 

— 0 

- 0 

W 1 

— 0 

. - o 

— 0 

— 0 

- 0 

— 0 

— 0 

— 0 

E 1 

- 0 

— 0 

S 1 

N 1 

NE 1 

- 0 

N 1 

NE 1 

NW l 

NE 1 

— o 

NW 1 

N 2 

— 0 i 

0 

o 

NE 1 

NE 1 

- 0 

N 1 

E 1 

NE 1 

N 1 

N 1 

E 2 

STP 1 : 

- 0 

— 0 

N l 

— 0 

N 1 

- 0 

— 0 

— 0 

N 1 j 

N 1 1 

— 0 9 

— 0 

E 1 

W 2 

S 1 

NE 1 

- 0 

— 0 

— 0 

0 

— 0 

NE 1 

— 0 

— 0 

— 0 

N 2 


2 SCu = 
0 Cu=o 
1 Ci-S 

3 S-Cis= 


4 S CiCi a?! 
0 

4 S-Ci = 

8 CuCu-Ss 
2S=‘ 


9 CSiS = 
10 S==° 


9 SCu S° 
10 (KSs 
6 CuS = 
4 Cu-Cis 0 
1 Cu-Ci SS 


Frequenza relativa dei venti: 
$ SE S SW W 


Mese i 

Agosto 




35 

Jlosità e foro 

delle nubi 

II 

Meteore 

DATA 

15 

21 

Media 

1 1 



0 

8 CuN 

3 



1 

= 3 Cu~ 

10 Clt-N — 

7 


A 19* pochissime gocce d’acqua. 

2 

2 Ca = 

0 Cu 

1 


A 21» cielo e orizz. limpidissimi. 

3 

2 CuCi=? 

0 SCi 

1 


A 13» -a, NE. 

4 

10 SCu 

0 

4 


A 9» = 2 a N e S. A 20»25"* cielo rosso a W. 

5 

4 CkS = 

9 CuSCi 

5 



6 

0 Cu = 

3 Cu s 

1 



7 

1 Cis= 

1 Cu==° 

1 



8 

10 s= 

10 CuN 

8 

9,8 

X 13».30 m • 14». _tu N, pochi taoni. 

9 

10 s=«# 

0 = 

6 

20,4 

13» - 14».30 m con qualche tuono. 

10 

2 Cu s 

0 S 

3 



11 

2 Cus. 

0 Cu 

1 



12 

0 

1 = 

0 



13 

! 0 Ci 

0 _ 

1 


A 9» =° sulla parte N della città. 

14 1 

0 Ci 

0 

0 



15 

5 OS 

0 =® 

1 


T verso 19*50" . 

16 

: 8 SOS* 

8 Cu = 

8 

8,3 

con £ » e 6».15“ - 7».30". "K breve a 14». 

17 

8 OS 2’ 

10 C«-7V = 

7 


= 3 , ciré, la città a 9*. A 20».45 m tuoni lont. 

18 

0 = 

0 = 

2 


A 9* = sulla città. 

19 

8 02 

8 = 

8 


A 19*.50" nuvole rossigne. 

20 

8 OSS 

9 Ss» 

9 


A 9» = 3 verso Ne S. 

21 

10 SO 

3 CuS 

8 

3,0 

A sera vento quasi freddo ENE. 

22 

0 s 

0 

0 


Serata bellissima. 

23 

8 CuC> 

0 Ci =» 

3 


A 9» = 3 verso Ne S (caso frequente). 

24 

SCuSS- 

4 Cu 

7 



25 

lQ Cu= 

9 CuS ~ 

9 



26 

9 CuStì s 

10 Cu 

9 

2,5 

K con a 19*.15“. © a 17».20 m -20».30”*. 

27 

5 OSC< 5 

8 SCu = 

8 


A 9» l’orizzonte a TP - è quasi scoperto. 

28 

5 o-sc«ss 

3 Cu-Ci_: 

5 



29 

6 OS 

7 Cu =s 

6 



30 j 

8 OSS 

2 CuS = 

4 



31 ! 




Stato del cielo: giorni 


Cairn» 

sereni i 

nisti coperti 

nebbiosi con pioggia neve Temporali Grandine 

48 

7 

22 

2 

_ 5 — » 

i 




















































Settembre 


37 


Mese 


DATA 

Ore 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 

Min. 

Temperatura dell’aria 


Umidità assoluta 

Umidità relativa 

sii 

DATA 

9 

15 

« 

Media 

Mass. 

l 9 

15 

1 21 

Media 

9 

1 » 

21 

| Media 

9 

15 

21 

| Media 


i 

729,41 

728,41 

729,91 

729,24 

13", 5 

23»,7 

18»,6 

23»,7 

18»,2 

18»,5 

12,5 

8,8 

12,8 

8,0 

79 

41 

82 

67 

3,0 

1 

2 

33,72 

34,87 

37,49 

35,36 

11,9 

16,8 

14,8 

16,0 

14,8 

14,5 

10,1 

9,6 

10,1 

9,9 

80 

71 

80 

77 

3,3 

2 

3 

41,81 

41,92 

42,42 

42,05 

10,2 

18,2 

13,3 

! 17,8 

15,6 

14,3 

9,2 

9,1 

9,3 

9,2 

80 

60 

71 

! • 70 

2,8 

3 

4 

41,59 

38,40 

37,14 

39,04 

9,9 

20,4 

15,0 

ì 20,2 

18,3 

15,9 


1 8,4 

9,0 

! 8,7 

69 

48 

58 

59 

3,4 

4 

5 

33,02 

30,18 

31,99 

31,73 

13,9 

21,8 

15,4 

21,2 

19,2 

17,6 

10,6 

9,2 

11,0 

10,3 

87 

49 

67 

68 

1,7 

5 

6 

37,46 

36,62 

36,61 

36,90 

10,5 

23,7 

' 16,8 

21,8 

19,3 

17,6 

7,6 | 

5,3 

7,6 

6,8 

53 

27 

46 

42 

3,2 

6 

7 

37,16 

35,70 

35,62 

36,16 

10,0 

20,7 

14,8 

20,7 

18,4 

10,0 

7,7 j 

7,9 

9,5 

8,4 

62 

44 

60 

55 

8,5 

7 

8 

37,03 

37,51 

39,05 

37,86 

12,9 

18,9 

15,6 

18,9 

17,4 

16,2 

10,4 

10,3 

11,5 

10,7 

79 

64 

78 

74 

2,8 

8 

9 

40,51 

39,97 

40,48 

40,32 

12,5 

17,7 

16,2 

17,6 

16,4 

15,7 

11,4 

11,1 

12,1 

11,5 

83 

74 

.87 

81 

0,5 

9 

10 

40,12 

37,31 

37,91 

38,45 

12,8 

17,9 

16,7 

17,3 

17,0 

16,1 

; 12,7 

13,3 

12,9 

13,0 

90 

91 

90 

90 

0,0 

10 

11 

738,63 

736,75 

736,28 

737,22 

12,2 

19,8 

15,0 

19,8 

16,2 

15,8 

11,9 

11,2 

10,3 

11,1 

93 

65 

75 

78 

1,7 

11 

12 

35,12 

34,14 

34,01 

34,42 

12,0 

19,8 

16,3 

19,8 

16,1 

16,0 

10,2 

11,1 

9,3 

10,2 

74 

64 

68 

69 

1,6 

12 

13 

34,82 

34,67 

35,95 

35,15 

11,9 

20,3 

15,3 

20,3 

17,2 

16,2 

ìo.o : 

9,5 

10,2 

9,9 

77 

53 

70 

67 

1,4 

18 

14 

38,24 

37,39 

38,16 

37,93 

12,0 

18,8 

15,8 

18,8 

17,3 

16,0 

10,8 

10,4 

10,7 

10,6 

81 

64 

73 

73 

1,0 

14 

15 

38,53 

37,33 

39,04 

38,30 

11,0 

19,7 

15,3 

19,6 

15,4 

' 15,3 

8,7 

11,0 

10,0 

9,9 

67 

65 

77 

70 

2,5 

15 

16 

39,98 

39,26 

40,19 

39,81 

10,9 

19,9 

15,3 

19,9 

16,9 

15,8 

8,7 i 

10,9 

12,1 

10,6 

67 

63 

79 

69 

1,1 

16 

17 

41,22 

40,42 

39,63 

40,42 

11,9 

16,4 

15,6 • 

15,8 

13,8 

14,4 

11,2 

11,9 

u!* ! 

11,4 

85 

80 

95 

86 

? 

17 

18 

35,55 

34,12 

35,12 

34,93 

10,8 

20,6 

15,2 

19,8 

18,5 | 

16,3 

11,4 

12,4 

12,6 

12,1 

89 

72 

80 

80 

1,1 

18 

19 

36,97 

36,05 

36,74 

36,59 

10,9 

21,7 

15,2 

21,5 

18,6 j 

16,6 

10,9 

10,5 

10,8 

10,7 

85 

55 

68 

69 

? 

19 

20 

37,93 

36,49 

36,74 

37,05 

11,0 

22,0 

16,3 

21,8 

19,6 j 

17,2 

10,5 

11,2 

11,9 

11,2 

76 

57 

70 

68 

1,2 

20 

21 

737,84 

737,34 

738,08 

737,75 

11,5 

20,5 

16,1 

20,5 

18,5 ! 

16,7 

11,8 

11,7 

13,2 

12,2 

86 

65 

■ 83 

78 

? 

21 

22 

39,85 1 

39,71 

39,96 

39,84 

11,6 

17,2 

16,1 

17,2 

15,4 

15,1 

11,2 ! 

11,9 

12,2 

11,8 


81 

93 

85 

? 

22 

23 

39,51 

40,91 

41,71 

40,71 

11,3 

18,3 

15,2 

18,0 

16,7 | 

15,4 

11,7 

11,7 

12,0 

11,8 

91 

76 

85 

84 

3,0 

23 

24 

42,07 

41,25 

40,16 

41,16 

9,7 

22,4 

15,0 

20,6 

. 18,4 

16,4 

11,0 

10,4 

10,9 

10,8 

87 

58 

69 

71 

2,8 

24 

25 

40,49 

38,89 

38,26 

39,21 

11,2 

21,7 

16,0 1 

21,6 

18,4 | 

16,8 

10,4 ! 

10,1 | 

11,8 

10,8 

.77 

53 

75 

68 

1,8 

25 

26 

37,97 ! 

36,17 

35,60 

36,58 

13,8 

21,7 

15,2 

21,6 

17.8 

17,1 

1 11,7 

11,3 | 

11,6 ! 

11,5 

82 

59 

76 

72 

0,8 

26 

27 

36,83 | 

35,86 

37,61 

36,77 

10,6 

19,7 

14,7 

19,2 

17,2 

15,6 

9,2 

8,7 

9Ì2 ! 

9,0 

74 

53 

63 

65 

S,0 

27 

28 

37,72 1 

35,75 

36,94 

86,80 

9,9 

21,0 

14,8 ! 

19,7 

16,8 

15,6 

9,0 

7,9 

8,6 

8,5 

72 

46 

60 

59 

2,1 

28 

29 

37,57 

35,91 

35,68 

36,39 

8,9 

19,2 

13,2 1 

19,2 

17,2 

14,6 

9,2 

10,4 

11,4 

10,3 

82 

63 

78 

74 

1,0 

29 

30 

33,30 

32,23 

34,05 

33,19 

9,9 

18,2 

11,8 

18,1 

15,2 , 

14,6 

11,2 

11,0 

10,6 

10,9 

S9 

72 

83 

81 

3,3 

30 

Media 

737,73 736,72 

737,28 

737,24 

11,37 

19,96 

15,45 

19,60 

17,19 

15,99 

9,66 

10,77 

’ 

10,76 ! 

10,37 

79,3 

61,1 

74,6 

71,6 


Media 

Massima 

Minima 

742,07 il 
728,41 

giorno 

24 

1 


23»,7 
8»,9 

il giorno 1 
, 29 



13.3 

5.3 

il giorno 

10 

6 

95 

27 

il giorno 17 
. 6 



Massima 

Minima 





























































Mese di Settembre 


DATA 

Direzione e forza del vento 

Nebulosità e forma 

Ore 

9 

15 

21 

9 

15 


s 1 

— 0 

E 1 

4 Ci = 

8 CuCi = 

2 

N 2 

NE 1 

_ 0 

10 Cu =2* 

10 SCu — 

3 

_ 0 • 

N 1 

S 2 

10 CuS = 

5 CuCi = 

4 

N 1 

E 1 

SE 1 

2 CiCu == 

0 Cu = 

5 

— 0 

SE 1 

- 0 

10 CuS 

0 

6 

_ 0 

N 1 

- 0 

0 ==• 

0 = # 

7 

N 1 

NE 1 

N 1 

0 c» = 

9 Ctófs» 


0 

N 1 

— 0 

10 Cu =° 

10 C« 3 1 

9 

SW 1 

— . 0 

— 0 

10 =° 

10 CuSCi= 

10 

_ 0 

0 

— 0 

10 

10 

11 

NE 1 

- 0 

0 

10 =» 

h Cu ss 

12 

0 

- 0 

STF 2 

8 cu sa 

10 Cu-NS 

13 

— 0 

— 0 

- 0 

9 CuSCi S» 

5 Cu — 

14 

— 0 

— 0 

— 0 

9 CuCu-Ci = 0 

7 Cus 

15 

~ 0 

NE 1 

ESE 1 

9 CuSCu-Ci 

5 CuSCi 

16 

- 0 

N 1 

- 0 

2 CkSs* 

7 CuSs 

17 

- 0 

0 

N 2 

io cus m 

10 «£’• 

18 

S 1 

STF 1 

- 0 

10 Cuci 

2 C» 

19 

- 0 

W 1 

SW 2 

0 s 

0 S 

20 

- 0 

— 0 

0 

5 CuSs" 

3 CuS 

21 

N 1 

— 0 

— 0 

8 Cu Ci =° 

8 CiSCu — 

22 

- 0 

N 1 

N 1 

10 CuS = 

10 SCu s 

23 

— 0 

— 0 

- 0 

10 Cu =° 

6 CuCi S 

24 

— 0 

SW 1 

— 0 

0 = 

i 

25 

— 0 

— 0 

- 0 

8 CiSS-Ci 

1 CU 

26 

— 0 

SW 1 

N 1 

8 C«C7s» 

4 CuCu-tf^' 

27 

S 2 

S 1 

E 1 

0 C« S 1 

1 Cu 

28 

— 0 

SW 1 

- 0 

0 s* 

1 CsCi 3 

29 

E 1 

- 0 

N 1 

0 2* 

8 C«SS 

30 

— 0 

E 1 

- 0 

8 =°, 

3C»S 


u delle nubi 


10 C«s«° 
1 =“ 


j IO Cu Ci =° 
! 10 Cu = 

10 Ss 0 
10 s 2 


0 = 2 

10 Cu @ 
2 Ss 


A 16''.40 m poche gocce. A 20'* @ per 3 / t d’oi 
A 21 h pioggerella di pochi minuti. 


Bella mattinata. 

Verso 17 A .40 m poche gocce d’acqua. 

Serata nebbiosa assai ; s persiste nella n. 

K > 16* - 17‘.30”> ; dopo ^sE. 

@» verso 13\ 

Verso 20'' poche gocce. 

@ a 6\ a l h .20 m poche gocce temporalesche. 
@° comincia a 19*.15~. 

Alcune gocce a 14*. con £ 3 _mi SE. 

A 7* cielo neriss. a A 7 TF. Verso 14*.45 m Q' 1 


Fino a mezzog.il N della città è coperto da = s 

© a sera a doppia ripresa. 

@ dalle 16\50 m ; verso 20A30" ©-. 
















































40 


Mese di 


Ottobre 


41 



Pressione atmosferica 


Temperatura dell'aria 



Umidità assoluta 


Umidità relativa 

evaporata 
(in millimetri) 


DATA 


(ridotta a 0°) 
















DATA 

Ore 

9 

15 

21 

Media 

Min. 

Mass. 

l l 

L 5 

!^ 

| iledii 

TT 

[ 15 


| Media 

9 

1 15 

1 21 

Media 


1 

735,39 

733,92 

733,72 

734,34 

8»,9 

18»,6 

14»,4 

18», 3 

15»,6 

| 14»,4 

10,1 

9,6 

10,9 

10,2 

82 

] e, 

83 

75 


1 

2 

34,00 

34,25 

36,23 

34,83 

10,0 

18,2 

14,1 

18,2 

16,0 

: u,6 

8,9 

10,2 

11,0 

10,0 

75 

66 

81 

74 


2 

3 

39,42 ! 39,15 

40,11 

39,56 

9,5 

20,5 

12,5 

! 20,4 

18,2 

15.2 

9,1 

| 8,9 

11,8 

9,9 

85 

50 

j 76 

70 


3 

4 

40,43 

38,69 

38,59 

39,24 

10,2 

21,3 

15,5 

! 21,1 

18,8 

16,5 

10,8 

12,2 

13,9 

12,3 

83 

66 

69 

73 


4 

5 

37,19 

36,04 

35,88 

36,37 

9,9 

19,2 

15,2 

19,2 

17,8 

; 15,5 

12,0 

12,5 

11,6 

12,0 

.93 

75 

76 

81 


5 

6 

32,90 

33,41 

35,25 

38,85 

10,8 

18,8 

| 16,7 

I 18,4 

16,4 

15,7 

11,8 

! 10,1 

12,7 

j 11,5 

91 

83 

1 92 

89 


6 

7 

39,16 

39,76 

41,76 

40,23 

9,2 

19,8 

15,8 

! 19,6 

17,7 

I 15,6 

H,1 

1 10,8 

11,9 

11,3 

83 

63 

79 

75 


7 

8 

41,49 

39,55 

39,04 

40,03 

10,3 

19,0 

15,1 

19,0 

16,0 

! 1»M 

12,1 

1 12,3 

12,4 

12,3 

95 

75 

92 

87 


8 

9 

38,77 

38,16 

39,45 

38,79 

8,8 

20,5 

15,0 

19,8 

15,8 

15.0 

11,0 

1 9,2 

9,5 

9,9 

87 

54 

71 

71 


9 

10 

39,80 

38,41 

39,16 

39,12 

8,ó 

19,3 

12,2 

18,4 

15,1 

13,8 

8,1 

! 

8,3 

7,4 

76 

37 

65 

59 


10 

11 

740,31 

739,23 

740,59 

740,04 

7,0 

17,2 

11,3 

17,2 

13,8 

12,3 

7,0 

| 8,4 

8,6 

8,0 

70 

57 

73 

67 


11 

12 

41,71 

40,84 

41,69 

41,41 

7,7 

18,2 

12,0 

18,0 

15,2 

13,3 

7,3 

7,6 

8,5 

7,8* 

70 

50 

66 

62 


12 

13 

42,37 

41,31 

41,86 

41,85 

8,5 

17,6 

13,0 

17,4 

14,2 

! 13,3 

8,1 

8,8 

8,6 

8,5. 

73 

59 

72 

68 


13 

14 

41,04 

39,13 

39,31 

39,83 

7,2 

17,8 

11,7 

17,8 

15,7 

13,1 

7,8 

8,2 

9,5 

8,5 

76 

54 

72 

67 


14 

15 

40,97 

40,50 

40,98 

40,82 

8,0 

15,8 

13,5 

15,8 

14,6 

13,0 

9,4 

9,7 

9,7 

9,6 

82 

73 

78 

78 


15 

16 

41,08 

39,59 

40,14 

40,27 

7,4 

18,5 

12,2 

18,3 

15,2 

1 13,3 

8,9 ! 

8,5 

9,6 

9,0 

84 

54 

74 

71 


16 

17 

40,03 

38,83 

38,95 

39,27 

9,0 

17,4 

13,2 

17,4 

15,4 

13,8 

9,5 

9,8 

10,2 

9,8 

84 

67 

79 

77 


17 

18 

38,71 

38,63 

39,47 

38,94 

9,5 

14,6 

14,1 

14,6 

14,2 

13.1 

10,2 

11,0 

10,7 

10,6 

85 

89 

89 

88 


18 

19 

40,57 

39,80 

40,74 

40,37 

7,8 

18,2 

12,3 

17,7 

14,8 

| 13,3 

1 9,0 

9,7 

9,3 

9,3 

84 

64 

74 

74 


19 

20 

41,99 

40,52 

40,93 

41,15 

7,4 

18.6 

11,2 

18,0 

14,8 

13.0 

8,1 

8,8 

9,0 

8,6 

81 

57 

72 

70 


20 ' 

21 

741,50 

740,61 

741,63 

741,25 

7,5 

18,0 

il ,5 

17,8 

14,8 

12,9 

7,8 

8,5 

9,6 1 

> 8,6 

77 

56 | 

76 

70 


21 

22 

43,43 

42,24 

43,43 

43,03 

6,8 

18,0 

11,0 

17,9 

14,2 

12,5 

8,0 i 

9,0 

9,7 

8,9 

81 

59 

. 80 

73 


22 

23 

44,48 

42,50 

42,34 

43,11 

7,5 

16,8 

11,0 

16,8 

11,8 

11,8 

7,8 

9,9 

10,2 

9,3 

80 

70 ! 

99 

83 


23 

24 

38,42 

36,31 

35,69 

36,81 

10,0 

14,8 

11,4 

14,4 

11.7 

12,0 

8,8 

9,5 

8,6 

9,0 

88 

78 

84 

83 


24 

25 

33,93 

33,30 

33,62 

33,62 

4,5 

14,2 

11,0 

14,2 

10,6 

10,1 

3,9 

2,5 

3,2 

3,2 

39 

21 

33 

31 ' 


25 1 

26 

34,38 

33,08 

34,72 

34,06 

3,8 

12,0 

6,1 

12,0 

8,0 ! 

7,5 

4,1 j 

3,4 

4,5 

4,0 

59 

33 | 

56 

49 


26 : 

27 

36,56 

36,73 

36,43 

36,57 

4,8 

10,0 

7,6 

10,0 

8,2 ! 

7,0 

2,6 

5,7 

6,1 

4,8 

33 

82 

75 

57 


27 

28 

36,72 

34,95 

35,27 

35,65 

5,3 

8,3 

7,1 

7,8 

8,2 j 

7,2 

6,6 

6,8 

7,5 

7,0 

87 

86 

92 

88 


28 j 

29 

34,71 

34,20 

34,61 

34,51 

5,9 

9,2 

8,6 

9,0 

9,2 

8,2 

7.7 

7,7 

8,2 

7,9 

92 

90 

95 

92 


29 

30 

35,11 

34,37 

34,98 

34,82 

6,3 

11,0 

9,8 

11,0 

10,2 

9,3 

8,6 

9,i 

8,8 

8,8 

95 

9-2 

95 

94 


30 

31 

35,77 

37,67 

39,54 

37,66 

6,8 

13,4 

10,9 

13,1 

12,8 

n,o 

9,1 

9,5 

8,7 

9,1 

94 

85 

79 

86 


31 

Media 

738,82 

737,96 

738,62 

738,47 

7,95 

16,72 

12,24 

16,52 

14,14 

12,70 

8,62 

8,88 

9,50 

9,00 

79,6 

64,0 

77,3 

73,6 


Media 

Massima 

Minima 

744,48 il 
732,90 

giorno 

23 

6 


21»,3 
3»,8 

. il giorno 

4 

26 


13,9 

2,5 

il giorno 

4 

25 

99 

21 

il giorno 23 
. 25 



Massima 

Minima 






























































Mese di 


11 Ottobre 


Direzione e forza del vento 


sw 

sw 


— o — 

— 0 - 


— 0 — 


— 0 1 — 


— 0 ! - 


- 0 — 


Nebulosità e forn 


ma delle n 


io = 

9 Se* =° 
4 Cuss 
4 Cu-Ci = 
10 Cn-CiCi-Cu 
10 Cu s 
4 Cu = > 

10 = s 


1 CiS = 
1 Ci ss" 
0 SCi 


10 CuS = 
10 CuS 


0 s 
3 SCi = 
10 ==* 

0 Ci 
3 SCi = 
10 CuS = 
10 Cu =* 
10 =’ 

10 =3 
10 CuNa 


10 Ss 
9 SCu ==» 
2 Ci-C» = 
1 CiCu = 
10 5 = 

10 Ss* 

8 C«s 

9 Ss 

0 

0 Ci 

1 SCi =° 

0 

9 CiC'tt 

2 Cu Ci 
9 SC« 

3 Cu 

4 SC» 

10 Ss© 

0 CuS 


0 = 

1 CiCus 

2 Cu s 
5 SC» s 
0 

1 Cu Ci 
10 SCu = 
10 Ss 
10 Ss 9 
10 C« s • 
10 


10 s® 
10 Ss 
2 Ss 


Frequenza relativa dei venti : 


10 SCu 
9 Cu s 


1 Ctt s 

0 

9 Cu¬ 
lo Cu 

10 Ss® 
10 Ss 

10 S=® 

10 C« 


Gocce a 14*, @ 20*.55 m . 

A 9* perdura l’intenso nebbione della matt. 


i leggeris. e di breve durata a 20*. 
» a 10*. 


Gocce a 8*. A 12* cielo oscuris. Pom. < 


Verso 19* scende sulla città = densa e umida. 


Stato del cielo: giorni 
sereni misti coperti nebbiosi con pioggia nev 


temporali grandine 






















































Mese j Novembre 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 

Temperatura dell’aria 


Umidità assoluta 

Umidità relativa 

9 j 15 

21 

Media 

Mia. 

| Mass. 

9 

ir 1 

1 21 

| Medii 

r 

1 15 

21 

1 ^ 

9 

» 1 *' 

Media 

1 

741,24 

740,49 

739,98 

740,57 

7»,3 

14»,8 

11»,6 

: 14», 8 

12»,4 

11»,5 

9,2 

9,3 

9,5 

9,3 

90 

74 

88 

84 

2 

39,57 

^ 36,91 

36,47 

37,65 

5,5 

15,5 

9,0 

i 15,5 

12,2 

10,5 

7,9 

8,1 

8,8 

8,3 

92 

62 

83 

79 

3 

34,24 

30.96 

30,96 

32,05 

6,5 

15,0 

9,0 

14,9 

11,5 

! 10,5 

7,9 

: 8,8 

7,8 

8,2 

92 

70 

78 

80 

4 

32,15 

31,47 

32,89 

32,17 

4,9 

13,9 

8,0 

13,9 

11,2 

9,5 

«,0 

8,4 

8,9 

8,1 

86 

71 

99 

85 

5 

34,51 

: 33,51 

34,53 

34,18 

4,3 

8,6 

5,2 

8,4 

8,6 


6,4 

7,8 

7,8 

7,3 

97 

94 

93 

95 

6 

36,11 

34,92 

35,41 

35,48 

3,2 

7,9 

4,2 

7,4 

5,9 

sii 

6,0 

6,9 

6,6 

6,5 

97 

90 

95 

94 

7 

35,67 

33,91 

34,80 

34,80 

3,0 

10,7 

3,2 

10,4 

8,0 

! 6,2 

5,4 

5,4 

6,0 

5,6 

93 

58 

75 

1 75 

8 

36,33 

36,05 

36,85 

36,41 

2,6 

10,2 

4,0 

9,9 

7,2 

6,0 

6,9 

5,0 

6,4 

5,4 

80 

55 

84 

73 

9* 

39,02 

38,79 

40,21 

39,34 

1,4 

7,7 

4,3 

7,6 

6,4 

5,0 

5,9 

4,5 

7,0 

5,8 

95 

57 

97 

83 

IO 

39,47 

36,58 

36,26 

37,44 

3,9 

9,2 

6,2 

1 9,2 

7,0 

6,6 

5,6 

5,9 

6,0 

5,8 

79 

69 

79 

76 

11 

736,26 

734,98 

736,54 

735,93 

1,2 

9,7 

3,3 

: 9,6 

6,4 

5,2 

5,5 

4,0 

4,9 

4,8 

91 

45 

68 

68 

12 

36,41 

33,29 

32,15 

33,95 

1,2 

8,8 

2,6 

8,8 

5,8 

4,6 

4,6 

3,8 

4,4 

4,3 

82 

45 

64 

64 

13 

30,52 

28,93 

30,25 

29,90 

1,4 

10,8 

3,1 

10,8 

, 6,8 

5,5 

4,4 

5,7 

5,9 

5,3 

76 

59 

79 

71 

14 

31,46 

31,32 ! 

31,66 

31,48 

6,2 

7,6 

6,3 

7,6 

6,6 

6,7 

6,5 

7,3 

6,4 

6,7 

91 

! 89 

88 

89 

15 

31,92 

31,06 

29,81 

30,93 

4,5 ! 

9,0 

7,0 

8,8 

7,6 

7,0 

6,6 

6,9 

7,4 

7,0 

88 

81 

94 

| 88 

16 

26,34 

26,08 

27,37 

26,60 

5,7 

10,2 

7,8 

10,0 

6,8 

7,6 

6,6 

7,0 

7,0 

6,9 

83 

76 

94 

84 

17 

29,02 

27,93 i 

28,64 

28,53 

3,9 

8,4 

5,7 

8,4 | 

6,5 

6,1 

6,3 

6,4 

6,3 

6,3 

92 

78 

87 

86 

18 

29,40 

29,09 | 

31,21 

29,90 

3,8 

9,0 

5,2 

9,0 j 

6,4 

6,1 

6,0 

! 6,5 

5,7 

6,1 

91 

76 

79 

! 82 

19 

34,41 

35,56 

37,53 

35,83 

1,9 ! 

8,9 

'2,7 

8,6 

7,4 

5,2 

5,2 

7,2 

7,0 

6,5 

93 

86 

91 

90 

20 

36,43 

34,99 

34,73 

35,38 

3,6 

9,4 

7,0 

9,3 

8,0 

7,0 

' 7,1 

j 8,2 

7,8 

7,7 

94 

93 

97 

95 

21 

729,80 

725,89 

724,29 

726,66 

1,3 

8,1 

6,9 

8,1 

6,8 

5,8 

7,0 

6,6 

6,5 

6,7 

94 

82 

88 

88 

22 

23,63 

.24,31 

28,61 

25,52 

4,3 

8,2 

6,0 

8,2 

5,3 

5,9 

[ 6,8 

5,9 

5,5 

6,1 

94 

72 

83 

83 

23 

33,63 

35,35 

38,31 

35,76 

0,8 

4,9 

2,4 1 

4,9 

2,3 

2,6 

3,2 

2,5 

3,2 

2,9 

59 

39 

60 

53 

24 

41,95 

41,37 

41,28 

41,53 

—2,0 

4,0 

— 1,3 

4,0 

1,6 

0,6 

3,6 

3,4 

3,6 

3,5 

86 

56 

69 

70 

25 

40,29 

38,62 

39,18 

39,36 

-1,8 

5,3 

—1,3 

5,0 

2,2 

1,1 

3,6 

3,9 

4,8 

4,1 

86 

60 

89 

78 

26 

41,15 

41,05 

41,78 

41,33 

-2,5 

3,9 | 

—1,8 

3,9 

1,8 

0,< 

4,0 

4,4 | 

4,5 

4,3 

100 

72 

85 

86 

27 

43,17 

40,80 

42,69 

42,22 

—1,4 

3,5 

-0,9 

3,5 

1,4 

0,6 

;3,4 

4,4 

4,7 1 

4,2 

78 

75 

93 

82 

28 

43,04 

41,79 

41,01 

41,95 

—2,2 

3,2 

—0,9 

3,2 

1,2 

0,3 

4,2 

4,8 

4,6 

4,6 

96 

83 

92 

90 

29 

39,50 

38,01 

38,33 

38,61 

— 2,0 

3,3 i 

—1,6 

3,2 

i.l 

0,2 


4,8 ; 

4,5 ! 

4,1 

96 

82 

91 

90 

30 

38,17 

37,17 

37,06 

37,47 

—2,0 

2,2 1 

0,2 

1,8 ! 

2,2 

0,5 

46 

4,8 

5,2 

4,9 

98 

93 

96 

96 

Meaia 

735,49 

734,37 

735,03 

734,96 

2,28 ? 

8,40 

4,07 | 

8,29 j 

6,15 

5,22 

5,64 

5,95 

6,10 

5,91 

89,0 

71,4 

85,3 

81,9 

Massima 

Minima 

743,17 il giorno 
723,63 

27 

22 


15»,5 
-2»,5 

il giorno 

__ 

2 

26 


9.5 

2.5 

il giorno 1 

» 23 

100 

45 

il giorno 26 

» 11 e 12 


Massima 

Minima 
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Novembre 


47 

















Direzione e forza del vento 

Nebulosità e foi 

delle nubi 


1 1 



DATA 









m | 

Meteore 

DATA 














Ore 


9 

15 


21 

9 

1 15 

21 

Media 

* =• 



1 


0 

SE 

1 

S 1 

10 = 

4 CuCi 

9 =» 

8 



1 

2 

— 

0 

— 

0 

— 0 

o =» 

0 Cu 

0 = 

0 



2 

3 

_ 

0 

SW 

1 

— 0 

o = a 

o sa 

0 

0 # 



3 

4 

_ 

0 

— 

0 

SE 1 

o =° 

0 =0 

0=0 

0 



4 

5 

N 

1 

_ 

0 

— 0 

io = 3 

10 SCN 

10 SNCu 

10 


A 9‘ persiste = 3 umidissimo. 

5 

6 

N 

1 

STT 

3 

SW 1 

io = 3 

6 CuS 

10 = a 

9 

0,2 

s 3 n umidissimo. 

6 

7 

SW 

1 

— 

0 

— 0 

o = a 

0 = 

1 = 2 

0 



7 

8 

- 

0 

- 

0 

— 0 

o s=® 

0 

0 =° 

0 



8 

9 

— 

0 

— 

0 

— 0 

9 Cu s 3 

9 =» 

9 = 

9 



9 

10 

~ 

0 

STF 

1 

— 0 

10 s~° 

4 CuS 

4 = 

6 



10 

11 

s 

1 

_ 

0 

NE 1 

3 = 

0 

0 = 

1 



11 

12 

— 

0 

W 

1 

STF 1 

3 SCi = 

3 SCi 

10 = 

5 


V n. 

12 

13 

- 

0 

— 

0 

N 1 

3 = 

0 = 

3 = 

. 2 


V n. 

13 

14 

— 

0 

— 

0 

— 0 

10 Cms : 

10 =« 

10 = 3 

10 



14 

15 

— 

0 

— 

0 

- 0 

10 = 

10 Cu = 

10 = 0 

10 

7,7 

@ incomincia a 17* circa. 

15 

16 

s 

1 

— 

0 

— 0 

8 CuSCu-Ci=° 

3 CuS 

0 =» 

4 

1,5 


16 

17 

— 

0 

s 

1 

- 0 

10 = 

1 SCi 

o s 

4 



17 

18 

— 

0 

— 

0 

— 0 

10 SCu =• 

3 SCus 

0 = 

4 



18 

19 

_ 

0 


0 

N 1 

10 =* 

10 CuSCi = 

9 Cu- 

10 


=* umida n. 

19 

20 

8 

1 

N 

1 

N 1 

9 Cm=“ 

3 SCis 

10 = 

7 



20 

21 

_ 

0 

S 

1 

- 0 

9 CuS = 

10 CuS 

10 CuSs 

10 



21 

22 

— 

0 

_ 

0 

S 1 

9 Cu =° 

8 C"SCi 

10 CuCu-N 

9 



22 

23 

— 

0 

NW 

1 

— 0 

0 =° 

0 

0 

0 



23 

24 

— 

0 

S 

2 

- 0 

0 =" 

0 

0s» 

0 


V n. Bella serata, rigida, poco caliginosa. 

24 

25 

s 

2 

SW 

2 

SW 1 

4 SS-Ci s° 

7 SCiCu 

j 5 SCÌ = 

5 


A 9 h orizzonte quasi scoperto u E e W. 

25 

26 

N 

1 

— 

0 

S 1 

0 =° 

0 sa 

9 s 

3 



26 

27 

— 

0 

SW 

1 

— 0 

0 = a 

0 3 

2 s 

1 


V* <». 

27 

28 

— 

0 

4L 

0 

— 0 

0 SÉ* 

0 3* 

0 s 

0 



28 

29 

— 

0 

_ 

0 

— 0 

5SCu-CiS-Ci=\ 

5 SCi= 

0 s 

3 


V a n. Bellissima ^ a 21*. 

29 

30 

SW 

1 


0 

— 0 

10 CMS 

10 s 1 

2 ==i 

10 

0,2 

verso 15*.15". 

30 



Frequenza relativa dei venti : 




Stato del cielo: giorni 


N 

NE 

E 

SE 


s SW 

W NW 

C»lnw 

Affini misti coperti nebbiosi con pioggia neve di gelo Temp. 

Grand. 

7 

1 

0 

2 

10 10 

1 1 

58 

10 

11 

10 

9 4 — 7 — 

— 





























































48 


Mese 


Dicembre 


49 


DATA 

Pressione atmosferica 

(ridotta a 0°) 


Temperatura dell’aria 

| Medii 

Umidità assoluta 

Umidità relativa 

evaporata 

DATA 

9 

.5 

2, 

Media 

Min. 

Mass. 

1 9 

1 15 

1 21 

9 

1 ’ 5 

1 21 

j Media 

* 1 » 1 ” 

1 

734,88 

732,35 

730,43 

732,55 

0°,5 

2»,9 

lo,2 

2°, 9 

2»,3 

,... 

4,8 

5,4 

5,3 

5,2 

96 

95 I 98 

96 


1 

2 

25,71 

26,05 

27,54 

26,43 

-0,2 

3,6 

—0,2 

3,6 

0,4 

0,9 

4,4 

5,4 

4,6 

4,8 

92 

91 89 

91 


2 

3 

29,57 

28,17 

27,06 

28,27 

—1,0 

2,6 

0,2 

2,1 

2,6 

1,1 

4,5 

5,2 

5,3 

5,0 

96 

96 96 

96 


3 

4 

28,29 

27,17 

28,01 

27,82 

-1,7 

2,5 

2,0 j 

‘2,4 

2,4 

1,3 

5,4 

5,3 

5,3 

5,3 

100 

96 96 

97 


4 

5 

24,53 

24,18 

27,27 

25,33 

1,7 

4,6 

3,0 

4,6 

2,4 

! 2,9 

5,5 

6,1 

5,3 

5,6 

97 

97 96 

97 


5 

6 

31,26 

29,92 

29,04 

30,07 

-0,5 

4,6 

0,6 

4,6 

3,1 

| 2,0 

4,6 

5,9 

5,6 

5,4 

96 

93 | 98 

96 


6 

7 

29,85 

30,29 

31,48 

30,54 

0,6 

2,0 

1,5 

1,6 

0,6 

u 

5,1 

5,0 

4,6 

4,9 

100 

96 96 

97 


7 

8 

29,99 

29,46 

31,80 

30,42 

0,0 

6,6 

0,5 j 

6,4 

ì 5,3 

3,1 

4,8 

3,9 

4,5 

4,4 

100 

54 68 

74 


8 

9 

37,50 

38,42 

40,43 

38,78 

3,4. 

7,7 

4,4 

7,6 

4,6 ! 

5,0 

3,7 

3,9 

5,9 

4,5 

59 

ól 93 

68 


9 

10 

40,03 

38,97 

39,02 

39,34 

1,0 

6,4 

1,1 ' 

6,4 

; 3,7 

8,0 

4,1 

4,6 

4,3 

4,3 

83 

63 71 

72 


10 

11 

739,08 

736,84 

736,86 

737,59 

-1,8 

3,2 

1,2 i 

2,9 

1,6 

1,0 

3,8 

4,6 

5,0 

4,5 

78 

81 96 

85 


11 

12 

34,27 

33,38 

35,01 

34,22 

-0,3 

5,9 

0,6 ì 

5,8 

4.4 

2,8 

4,5 

5,0 

5,7 

5,1 

94 

73 90 

86 


12 

13 

39,08 

39,65 

41,21 

39,98 

2,8 

5,2 

3,5 

5,2 

4,7 

4,1 

5,9 

6,4 

6,4 

6,2 

ÌOO 

97 100 

99 


13 

14 

43,73 

42,6S 

41,48 

42,63 

3,0 1 

4,5 

3,0 

3,8 

! 3,6 

3,5 

5,7 

5,8 

5,7 

5,7 

100 

97 97 ■ 

98 


14 * 

15 

43,99 

44,50 

45,56 

44,68 

1,1 

4,4 

3,6 

4,° 

3,6 

3,2 

5,7 

5,7 

5,7 

5,7 

93 

93 ; 97 

94 


15 

16 

46,16 

44,01 

42,96 

44,38 

2,8 

4,7 

3,9 

4,7 

2,8 

3,6 

5,4 

5,9 

5,4 

5,6 

88 

92 97 

92 


16 

17 

39,79 

36,64 

35,98 

37,47 

— 1,0 

3,3 

-0,2 ; 

3,2 i 

2,7 

1,2 

4,6 

5,3 

5,5 

5,1 

100 

91 98 

96 


17 

18 

32,95 

30,85 

30,18 

31,33 

0,9 

2,9 

1,5 i 

2,9 

2,4 1 

1,9 

5,0 

5,3 

5,1 

5,1 

98 

95 93 

95 


18 

19 

29,82 

29,07 

29,38 

29,42 

1,° 

4,2 

i.6 j 

4,2 

4,2 

2,7 

4,8 

5,6 

5,7 

5,4 

93 

90 92 

92 


19 

20 

28,70 

26,84 

29,04 

I 28,20 

2,9 

6,4 

3,9 

6,4 

5,8 

4,8 

5,8 

5,9 

5,8 

5,8 

95 

82 85 

88 


20 

21 

728,47 

730,02 

733,38 1730,62 

4,8 

9,7 

4,8 1 

9,7 

6,8 

6,5 

5,9 

6,8 

6,3 

6,3 

92 

75 .85 

84 


21 j 

22 

38,24 

37,17 

37,52 

37,64 

4,4 

7,0 

6,0 ; 

6,7 

6,6 

0.'- 

6,8 

7,0 

7,1 

7,0 

97 

96 97 

97 


22 j 

23 

34,77 

33,01 

33,03 

33,60 

5,8 

6,6 

6,0 i 

6,4 

6,6 

6,2 

6,7 

7,0 

7,1 

6,9 

95 

97 97 

96 


23 ! 

24 

32,28 

29,96 

30,46 

30,90 

6,0 

7,4 

6,6 

7,4 

7.1 

6,8 

6,9 

7,3 

7,2 

7,1 

94 

94 96 

95 


24 

25 

32,01 

32,55 

35,22 

33,26 

2,8 | 

7,4 

2,9 | 

7,4 

6,0 

4, 8 

5,4 

7,1 

6,6 

6,4 

95 

93 | 94 

94 


25 | 

26 

39,00 

38,59 

39,78 

39,12 

1,3 

6,6 

1,3 

6,6 

3.6 

3,2 

5.0 

6,3 

5,5 

5,6 

98 

87 93 

93 


26 

27 

41,23 

39,64 

39,93 

40,27 

—0,4 

1,7 

-0,1 

1,0 

1,7 j 

0,7 

4.3 

4,7 

5,1 

4,7 

94 

98 98 

97 


27 j 

28 

39,81 

38,49 

39,17 

39,16 

—0,2 j 

2,1 

0,2 

0,3 

1,0 

0,8 

4,5 

4, 6 

4,7 

4,6 

96 

98 96 

97 


28 

29 

35,02 

33,63 

34,25 

34,30 

-0,6 1 

4,6 

2,4 

4,6 

3,5 

2,5 

5,3 

5,9 

5,7 

5,6 

96 

93 97 

95 


29 

30 

37,02 

37,52 

38,40 

| 37,66 

—0,8 

6,4 

0,3 

6,4 

3,8 

2,1 

4,4 

4,3 

3,8 

4,2 

94 

59 64 

72 


30 [ 

31 

41,85 

40,19 

38,89 

40,64 

0,2 | 

4,7 

' 0,5 

4,7 

2,2 

1,9 

3,9 

4,3 1 

4,8 

4,4 

81 

67 96 

81 


31 1 

Media 

735,09 

734,16 

j 734,84 

734,68 

1,23 

1 

4,89 

2,16 

4,70 

3,59 

2,97 

5,06 

5,52 

5,49 

5,36 

93,2 

86,4 92,2 

90,6 


Media 

Massiina 

746,16 il giorno 

16 


9»,7 

il giorno 

21 


7,3 

il giorno 2 

!4 

100 il giorno 4, 7, 8, 13, 14, 17 


Massima 

| Minima 

724,18 

» 



-lo,8 


* 

11 


3,7 



9 

51 

. 9 



Minima ] 


4 — Osservazioni meteorologiche 1909. 





































































§ s 


Direzione e forza del vento 

s 

15 

21 

- 0 

- 0 

SW 1 

— 0 

sir 2 

N 1 

— 0 

- 0 

— 0 

SJF 1 

N 1 

N 1 

— 0 

— 0 

N 1 

— 0 

- 0 

S 2 

S 1 

- 0 

E 1 

— 0 

W 3 

SW 2 

- 0 

— 0 

SJF 1 

— 0 

— 0 

— 0 

— 0 

E 1 

S 1 

S ' 2 

N 1 

S 1 

— 0 

— 0 

— 0 

— 0 

— 0 

SW 2 

— 0 

NE 1 

— 0 

S 1 

0 

S 1 

- 0 

- 0 

— 0 

— 0 

- 0 

S 1 

S 1 

— 0 

- 0 

— 0 

0 

STF 1 

- 0 

SW 1 

— 0 

- 0 

— 0 

N 1 

— 0 

— 0 

— 0 

SW 1 

— 0 

— 0 

— 0 

— 0 

— 0 

S 1 

— 0 

E 1 

— 0 

N 1 

— 0 

- 0 

NE 1 

— 0 

S 1 

- 0 

S 1 

S 1 

- 0 

— 0 

- 0 

S 1 

— 0 


Mese di 


Nebulosità e 


io => 

3 Cu -Ci =* 
10 ==» 

10 =' 

10 =» 

10 = J 
10 =« 

10 = s 
6 CiSCu =« 


8 C'mS 

1 SCi; 

10 =3 

10 0*2® =' 

2 = 

0 

10 =’ 

8 CuS 


5 CiSCu =» 10 CuSCi 


10 Cu = 

10 = ®° 

10 C«=° 

10 CuSs=> 

5 S-CiCu-Ci= 
10 = 2 

7 CuS = 

10 - 

3 CmS = 

10 =’ 

10 =* 

10 = 

9 CiSCu =° 


10 CuS «“ 
10 CuN 

io c»sr 

2 SCuCi 
10 CuSCi 
10 =’ 

10 SCu = 
10 CuS 

1 Cu =° 
10 s'#' 
10 =• 

10 CuS 
4 CHS" 


0 =» 

1 Ss" 


Dicembre 


Frequenza relativa dei venti : 
? SE S SW W 


Calma 

59 


1,1 delle nubi 

ss J 

Meteore 

DATA 

i j 

| Media 

£ l 

10 =’ 

9 



1 

10 s=a 

5 


A 9 fe perdura = 3 del mattino. 

2 

j io s 

10 


v «. 

3 

1 10 = 3 

10 


= 2 umidissima m. 

4 

1 5 =* 

6 

0,2 


5 

! io = 

7 

1,1 

@° da 1.8 fc .30” in poi. 

6 

1 10 = 3 

10 


La temp. min. si ha a 21*. 

7 

I 0 =0 

6 


A 4 h -5 h a ÌS^ _uì per 2 h freddo. 

8 

0 =» 

2 


Mattinata limpida; a N =’. 

9 

0 =° 

3 


Cielo limpido m a E e W-, a. N e S =. 

10 

io *“ == 

8 

0,8 

Neve fusa. Cielo sereno m ; a 18' , .50’" A 0 . 

11 

10 =» 

3 

0,8 

Neve fusa. Mattinata splendida. /\ sui tetti. 

12 

10 s# 

1 10 

6,5 

©“ per tutto il giorno. 

13 

10 

10 

14,3 


14 

io Cu =» 

10 

4,8 


15 

0s 

4 

0,5 


16 

° s 

5 


v «. 

17 

io 

10 



18 

| io SCu =5 

9 



19 

10 = 

10 



20 

0 

1 


A 8 h cielo rosso; temp. mite; £ a 21*. 

21 

10 = ®0 

10 

2,0 

A 9* = 9 umidissimo. 

22 

1 io CuNS 

10 

0,6 


23 

io = 

10 

0,2 

a 21*. 

24 

1 si 

5 



25 

7 SCuCi= 0 

7 

0,1 

A 8* s; a 9* s’, 

26 

i 10 S a 

10 


Giornata molta nebbiosa. 

27 

io s s 

10 


Giornata un po’ meno nebbiosa. 

28 

I 1 o sa 

4 



29 

1 0 

0 


A 9* orizz. scop. a W e E, V* matt. 

30 

Il 0 a ° 

0 


Bellissime le 2 ultime giornate dell’anno. 

31 


Stato del cielo: giorni 

sereni misti coperti nebbiosi con pioggia nev 


di gelo Temp. Grand. 




































































TAVOLA DELLE MEDI DECADICHE E MENSILI 


Umidità assoluta 

Alle ore? 

Umidità relativa 

DATA 

« 

l& 

1 21 

Media 

9 1 15 

81 

Media 

Decade 1 Mese 

3,65 

3,94 

1 

i 3,94 

3,83 

88,1 

71,7 

81,2 

80,3 

1» decade ) 

3,79 

3,98 

4,17 

3,97 

88,1 

73,5 

83,1 

81,6 

2* » ( „ , 

3,25 

3,29 

3,91 

3,36 

80,3 

62,0 

76,8 

73,0 

3. , } Gennaio 

3,56 

3,74 

3,89 

3,72 

85,5 

69,1 

80,4 

78,3 

Mese 7 

3,29 

3,24 

3,80 

3,44 

72,4 

47,2 

68,4 

62,6 

l a decade ) 

2,23 

3,73 

4,05 

3,67 

82,6 

71,3 

84,5 

79,5 


3,32 

3,49 

3,94 

3,55 

83,8 

70,9 

91,0 

81,6 

3* , / Febbraio 

3,28 

3,49 

3,93 

3,55 

79,6 

63,1 

81,3 

74,6 

Mese ) 

3,84 

3,53 

3,74 

3,70 

82,5 

62,4 

70,6 

71,8 

1» decade ì 

3,91 

4,07 

3,87 

3,95 

81,8 

66,1 

69,7 

72,5 

2* » (tu. 

5,18 

4,60 

4,95 

! 4,92 

72,5 

43,5 

56,2 

57,2 

3* , l Marzo 

4,31 

4,07 

4,19 

4,19 

78,9 

57,3 

65,5 

67,2 

Mese 7 

4,80 

4,76 

5,38 

4,98 

64,1 

43,5 

1 55,8 

54,5 

1* decade 1 

7,47 

6,93 

7,79 

7,40 

62,1 

39,7 

52,7 

51,5 

2» » f ... 

8,24 

7,34 

7,60 

7,73 

68,0 

47,5 

55,8 

67,1 

3» , r Aprile 

6,84 

6,34 

6,92 

6,70 

64,7 

43,6 

1 54,6 

54,4 

Mese ) 

4,53 

4,12 

4,97 

4,54 

43,4 

32,2 

41,6 

39,1 

1* decade ) 

9,15 

8,79 

! 9,21 

9,05 

69,3 

51,5 

62,4 

61,0 

2* » f ... 

7,50 

7,30 

8,70 | 

8,27 

50,5 

33,1 

46,1 

43,2 

3. , 1 Maggio 

6,74 

7,62 

7,29 

54,4 

38,9 

50,0 

47,8 

Mese 7 

9,97 

9,07 

10,33 ! 

9,80 

61,6 

47,8 

69,2 

59,5 

1» decade 1 

8,87 

7,99 

9,75 

8,86 

61,0 

44,4 

62,5 

56,0 

2* » ... 

9,99 

9,11 

9,77 

9,62 

63,5 

50,4 

65,9 

59,9 

3» , > Giugno 

9,61 

8,72 

9,95 

9,43 

62,0 

47,5 

65,9 

58,5 

Mese * 

8,36 

7,50 

8,75 

8,20 

51,1 

36,4 

49,3 

45,6 

1* decade \ 

11,42 

10,87 

11,82 

11,37 

65,3 

53,0 

62,5 

60,3 



12,37 

13,48 

12,92 

60,7 

46,5 

57,5 

54,9 

3 a » ( Luglio 

10,89 

10,25 

11,35 

10,83 

59,0 

45,3 

56,4 

53,6 

Mese ) 

,11,05 

9,93 

10,66 

10,55 

52,5 

40,2 

52,6 

48,5 

l a decade \ 

03,41 

11,87 

13,16 ! 

12,82 

66,0 

45,2 

59,2 

56,8 

2 ‘ * ‘ 1 (Metri 

11,90 

10,53 | 

11,64 

11,35 

75,8 

50,7 

65,0 

63,8 

3 . , r Agosto 

>2,12 

10,78 

11,82 

11,57 

64,8 

45,4 

58,9 

56,4 

Mese 7 

10,10 

9,30 

9,58 

9,66 

76,2 

56,9 

71,9 

68,3 

1» decade \ 

10,43 

11,01 

10,91 

10,77 

79,4 

63,8 

75,5 

72,9 


19,64 

10.51 j 

11,15 

10,76 

82,2 

62,6 

76,5 

73,7 

3» t . Settembre 

9,66 

10,77 

10,76 

10,37 

79,3 

61,1 

74,6 ! 

71,6 

Mese 7 

10,50 

10,16 

11,40 

10,68 

85,0 

63,0 

78,4 

75,4 

l a decade . 

8,53 

9,05 

9,37 

8,97 

78.9 

62,4 

74,9 

72,1 


6,82 

7,42 

7,73 

7,33 

75,0 

66,5 

78,5 i 

73,3 

3« » , Ottobre 

8,62 

8,88 

9,50 

9,00 

79,6 

64,0 

77,3 j 

73,6 

Mese ) 

6,61 

7,01 

7 48 

7,03 

90,1 

70,0 

87,1 

82,4 

l a decade ) 

, 5,88 

6,30 

6,28 

6.16 

88,1 

72,8 

84,1 

81.7 

2* > / 

/ M3 

4,55 i 

4.71 

4,55 


71,5 

84,6 

81,6 

3» , r Novembre 


5,95 

6,10 

5,91 

89'o 

71,4 

85,3 

81,9 

Mese 7 

4,69 

5,07 

5,07 1 

4,94 

91.9 

83,2 ! 

90,1 

88.4 

l a decade 1 

5,12 

5,55 | 

5,60 

5,42 

93,9 

89,1 i 

94,5 

92,5 

2* » / 

5,37 

5,94 

»;8i ! 

5,71 

93.8 

87,0 1 

92,1 

91,0 

3. , r Dicembre 

5,06 

5,52 | 

1 

5,49 

5,36 

93,2 

86,4 

92,2 ! 

90,6 

Mese 7 

I 














































































































































